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CHAPITRE I 



THÉORIES NOUVELLES 

Théories de Maxwell. — Emission ou ondulations? — Vibra- 
tions dans réther. — Ondes hertziennes. — Théorie électro- 
magnétique de la lumière. — Emission et Ondulations? — 
Théorie électro tonique. — Phénomènes électro-yitaux (1). 



Théories de Maxwell. 

Les ondulations hertziennes et les phénomènes de ia 
télégraphie sans fils remettent en question maintes 
théories physiques. Voici donc un exposé rapide des 
théories électriques actuelles en quelques extraits du 
discours de M. Carpentier, président de l'Association 
française pour l'avancement des sciences, à Touver- 
ture de la séance du Congrès de Montauban de 1902 : 

«... Aussi la découverte de phénomènes nouveaux, 
capables de permettre la transmission de la pensée â 
travers l'espace, provoque-t-elle, dans les foules, des 
étonnements nouveaux, et voyons-nous ceux-là mêmes 
qui s'étaient émerveillés du rôle que peuvent jouer de 

(1) Nous avons emprunté, pour notre livre, une partie de nos 
documents à la Revue pratique de V Electricité, aux Inuen- 
tions Illustrées, à la Chronique industrielle, à la Revue de 
Thérapie physique, au Journal de VElectrolyse,,.» 

— Notre format actuel et définitif parait réduit, comparé aux 
deux années qui précèdent, mais il ne l'est pas en réalité, le 
texte est aussi condensé, contenant par pages autant de lignes 
et autant de lettres, seules les marges sont amoindries, ce qui 
permet d'avoir un volume plus maniable, comme Tout demandé 
maints lecteurs. 



i 




l'annéb électriqub 

simples fils de fer, s'émerveiller plus encore peut-être 
de voir qu'on puisse s'en passer. C'est ainsi que les 
expériences de télégraphie sans fil qui ont été inau- 
gurées il y a quelques années, et poursuivies avec 
^succès, ont excité de toutes parts la plus vive curiosité. 

M II pourrait paraître banal de faire remarquer ici 
quô la télégraphie sans fil a pourtant de beaucoup 
précédé l'autre télégraphie. Sans remonter à la tour de 
B^bel qui, d'après l'Ecriture, aurait eu pour but d'éta- 
blir un point central de communication entre les divers 
peuples ; sans nous arrêter à la tragédie d'Agamemnon, 
dans laquelle Eschyle indique le tracé d'une véritable 
ligne télégraphique entre le mont Ida et le palais des 
Atrides, avec stations intermédiaires, le long de 
laquelle, par des feux échelonnés, fut transmise à 
Clytemnestre la nouvelle de la prise de Troie, nous 
pouvons lire dans Polybe, qui vivait 150 ans avant 
J,'C,, la description détaillée de procédés, déjà usités 
de son temps dans l'art de la guerre, pour correspon- 
dre par des signaux phrasiques ou alphabétiques. 
Noui^ savons tous, d'ailleurs, quels services rend 
acÈuellement aux armées la télégraphie optique, qui 
n*esC en somme qu'un perfectionnement des moyens 
de correspondance à distance employés dès l'antiquité. 

Cl Ce qui justifie toutefois le rapprochement qu'on 
est amené à faire entre la télégraphie optique et la 
télégraphie dite sans fil, telle qu'on la pratique aujour- 
d'hui, co qui rend ce rapprochement particulièrement 
intéressant, c'est qu'il conduit à constater, comme nous 
verrons bientôt, que ces deux télégraphies procèdent 
en définitive du même principe et qu'il nous fournit 
ruccayion de retrouver une fois de plus les traces de 
l'unité qui règne dans la nature. 

u Une considération relative à la télégraphie sans 
m, bien faite pour frapper des cerveaux épris de 
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science, comme le sont les vôtres, mesdames et mes- 
sieurs, c'est que cette branche nouvelle de la science 
appliquée est née directement des théories les plus 
transcendantes de la science pure. 

(( Maxwell, un des grands physiciens mathémati- 
ciens qui honorent TAngleterre, frappé par la valeur 
d'un certain coefficient, fort important dans Tétude des 
phénomènes électriques, et par sa concordance avec le 
chiffre, bien connu, qui représente la vitesse de propa- 
gation de la lumière, conçoit, un jour, la vraisem- 
blance de ridentité qui doit exister entre la lumière et 
rélectricité; il bâtit des hypothèses sur la constitution 
du milieu dans lequel évoluent ces phénomènes natu- 
rels et livre au monde l'édifice de ses pensées. 

(( Vingt-cinq ans plus tard, un illustre physicien 
allemand, Henri Hertz, imprégné des théories de 
Maxwell, et appuyé sur une observation déjà clas- 
sique, entrevoit la possibilité de contrôler ces théories 
expérimentalement. H imagine un appareillage tout 
spécial, en calcule les éléments, et non seulement il 
réussit à donner une éclatante démonstration de l'exac- 
titude des conceptions de Maxwell, mais il institue 
des procédés généraux qui pénètrent dans la pratique 
des laboratoires, puis, sortant de ce chemin étroit, se 
développent et fournissent tout à coup un moyen pour 
correspondre à travers l'espace. Tel est le résumé des 
faits. 

(( Quelle page, dans l'histoire des sciences, peut 
présenter un plus puissant intérêt ? Quelle page peut 
être plus digne d'une attachante étude. C'est cette 
étude, mesdames et messieurs, que nous allons faire 
ici à grands traits si vous le voulez bien. » 
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Emission ou Ondulations? 

La lutte qui divisa jadis les physiciens sur la cons- 
titution de la lumière fut longue... 

« Dans les batailles que se livrèrent les théories ri- 
vales de rémission et des ondulations, la première 
succomba et la seconde triompha. Mais c'est certaine- 
ment à la vivacité du combat qu'elles devront Tune et 
l'autre d'avoir fixé l'attention générale et de s'être fait 
une place dans la mémoire des hommes. Quoi qu'il en 
soit, il est acquis aujourd'hui que la lumière n'est 
autre chose qu'un ébranlement vibratoire d'un milieu 
particulier qui a reçu le nom d'éther. L'éther est 
répandu dans Tunivers entier et se trouve partout ; il 
remplit les espaces où circulent les astres et va jusqu'à 
pénétrer la matière là où elle existe. On peut se repré- 
senter l'éther en le comparant à l'air même dans 
lequel nous vivons et le regarder comme constitué 
par une infinité de particules juxtaposées, indépen- 
dantes et d'une extrême mobilité. L'éther n'est pour 
ainsi dire nulle part au repos. Sans parler des grands 
mouvements qui peuvent l'entraîner en grandes masses 
et produire des courants comparables aux vents de 
notre atmosphère, mouvements qui nous échappent, 
l'éther est le siège d'ébranlements vibratoires ana- 
logues à ceux que produit le son dans l'air. Dans ces 
ébranlements, les uns sont perceptibles directement à 
nos sens ; ce sont ceux qui impressionnent l'organe de 
notre vue ; les autres, qui ne rentrent pas dans le re- 
gistre de sensibilité de nos yeux, se révèlent par 
d'autres manifestations si différentes, qu'ils ne pa- 
raissent avoir aucune parenté avec les premiers. Tels 
sont ceux qui, dans le domaine de l'électricité, en- 
gendrent les phénomènes d'induction. Il a fallu le 
génie de Maxwell pour fairele rapprochement de causes 
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dont les effets semblaient si écartés. Aujourd'hui que 
Hertz a établi magistralement la justesse des vues de 
Maxwel, on conçoit nettement ce qui relie et ce qui 
sépare la lumière et Tinduotion électrique, et on se 
représente, sans difficulté, Texistence d'oscillations 
de l'éther qui, imperceptibles à notre vue, portent à 
distance, dans les corps conducteurs, la cause déter- 
minante de certains phénomènes que nous attribuons à 
l'électricité. Les vibrations de l'éther se trouvent alors 
classées par catégories. Ce qui les différencie est aussi 
simple, quand on considère leur nature intime, que 
paraît compliquée la dissemblance de leurs manifesta- 
tions, et consiste exclusivement dans la rapidité avec 
laquelle la vibration s'exécute. Pour fixer les idées, la 
durée de certaines vibrations lumineuses est environ 
la milliardième partie d'un milliardième de seconde et 
la durée des vibrations qui servirent aux expériences 
de Hertz sont un milliard de fois plus lentes. 

Vibrations dans Pétlier, 

(( S'il est aisé de trouver des sources émettant des 
vibrations lumineuses, il est jusqu'à ce jour peu com- 
mode de développer, dans l'éther, des vibrations aussi 
ralenties que celles qui interviennent dans les phéno- 
mènes d'induction. Pour y parvenir, Hertz eut recours 
à une propriété particulière de la décharge d'une bou- 
teille de Leyde, propriété qu'avait découverte Helmottz 
en 1847, qu'avait vérifiée Feddersen et dont la théorie 
complète avait été donnée par Lord Kelvin. Quand on 
décharge une bouteille de Leyde au moyen d'un conduc- 
teur réunissant les deux armatures, l'étincelle n'est 
généralement pas unique ; ce qui se produit le plus 
souvent, c'est une série d'étincelles se succédant à des 
intervalles de temps infiniment courts, et de puissance 
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rapidement décroissante. Il va sans dire que, sans un 
siibter[oge, l'œil, dont la rétine est relativement fort 
inerte, nesanrait distinguer ces étincelles les unes des 
autres. Mais si, comme Ta fait Feddersen, on observe 
la décharge de la bouteille de Leyde dans un miroir, 
tournait avec une extrême rapidité, dans le temps qui 
sépare deux étincelles successives, le miroir a légère- 
ment tourné ; Timage de la deuxième étincelle ne paraît 
pas à la même place que Timage de la première et 
ainsi des autres. L'œil aperçoit alors simultanément à 
des places différentes les diverses étincelles de la série. 
Le miroir tournant a converti, pour notre vue, en une 
séparation dans l'espace, la séparation qui n'existe que 
dans le temps. Les étincelles dont se compose une 
décharge ne sont pas extrêmement nombreuses, mais 
on a pu an compter jusqu'à une cinquantaine. 

<( La décharge d'une bouteille de Leyde, ou plus 
généralement d'un condensateur, n'est pas toujours 
oscillatoire. Pour qu'elle ait ce caractère, il faut que 
certaines conditions se trouvent réalisées entre la résis- 
tance du conducteur qui réunit les armatures, sa self 
induction et la capacité du condensateur Mais la rela- 
tion nécessaire aune expression mathématique connue, 
et il dépend de l'opérateur d'y satisfaire. Bien plus, on 
connaît Texpression mathématique de la période qui 
caractérise le régime oscillatoire de la décharge, et on 
peut, à volonté, choisir les éléments de l'expérience 
de manière à allonger ou raccourcir cette période. Le 
phénomène a la plus grande analogie avec le mouve- 
ment pendulaire d'une lame vibrante ; il s'éteint rapi- 
dement par la décroissance d'amplitude des vibrations. 

(c Plus la capacité du condensateur est grande et 
plus sont lentes les oscillations de la décharge. Or il 
faut dire ici que, si les lois de l'optique peuvent s'éta- 
blir avec une admirable netteté, cela tient à l'extrême 
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rapidité des vibrations lumineuses et que les difficultés 
que l'on rencontre, pour mettre en évidence Textension 
de ces lois à des vibrations moins rapides, croissent 
promptement avec la lenteur de ces dernières. C'est 
pourquoi Hertz ne fit pas usage d'un condensateur 
quelconque ; il employa un système qui ressemblait à 
une altère et se composait de deux sphères reliées par 
une tige rectiligne. Cette tige toutefois comportait une 
interruption vers son milieu, et les deux bouts en 
regard, dans la coupure, étaient garnis de petites boules. 
C'est entre ces deux boules que devait éclater l'étincelle 
de décharge. Ce condensateur, en outre, en raison de 
ses formes géométriques simples, se prêtait bien à 
l'application des formules. 

« Quand on veut décharger l'un sur l'autre deux 
condensateurs voisins, il suffit de les rapprocher. Mais 
ce procédé ne pouvait convenir aux expériences de 
Hertz, car il ne donne qu'une décharge et Hertz avait 
besoin d'un phénomène d'une certaine continuité pour 
faire ses observations. Hertz songea alors à charger 
son condensateur par une source dont la tension passe 
par des alternances de croissance et de décroissance et 
dont le maximum dépasse ce qui est nécessaire à 
l'éclatement d'une étincelle entre les boules du conden- 
sateur maintenues à une distance invariable. Quand 
la tension de la source est dans une phase croissante, 
le condensateur se charge de plus en plus ; à un mo- 
ment donné l'air interposé entre les boules offre un 
obstacle insuffisant, une étincelle se produit qui pro- 
voque le phénomène oscillatoire. A la phase croissante 
suivante, même phénomène ; et si les alternances de la 
source sont assez rapprochées, on a une succession 
d'ébranlements oscillatoires, séparés, il est vrai, mais 
assez voisins pour produire sensiblement les effets que 
produirait un ébranlement continu. 
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<( La source qui remplit les conditions qui vienuent 
d*ètre indiquées, c'est une bobine de Ruhmkorff, et 
ses alternances ont pour régime celui même de l'inter- 
rupteur qui la commande. 

Ondes hertziennes. 

(( Le condensateur que Hertz avait étudié et réalisé, 
en vue de ses expériences, reçut le nom d'oscillateur 
ou d'ondulateur ; et le monde savant a donné le nom 
d'ondes hertziennes aux mouvements Vibratoires que 
des oscillateurs analogues aux siens propagent dans 
l'éther. Cette appellation, de belle allure, est un bien 
faible hommage rendu à la mémoire de cet illustre 
physicien qui, arraché à la vie en 1894, à l'âge de 
trente-six ans, mourut avant d'avoir produit tout ce 
que la science pouvait attendre de son génie (1). 

« Les ondes hertziennes sont caractérisées par l'ordre 
de grandeur de leur période et non par l'intermittence 
suivant laquelle elles sont émises par les appareils 
actuellement employés à leur donner naissance. Il 
serait évidemment souhaitable qu'on put trouver des 
sources continues d'ondes hertziennes. Une pareille 
découverte présenterait un haut intérêt et rien n'em- 
pêche d'espérer qu'elle se réalisera un jour. En atten- 
dant, ce que donnent les ondulateurs ressemble à l'effet 

(1) Il est bon, à notre époque, où l'on cherche des devanciers 
à tons les inventeurs, où le radio-conducteur de Branly qui 
aurait pu exister dans l'ignorance la plus absolue des ondes 
hertziennes, avec une machine statique et une pile de Volta, 
se voit dénier sa grande importance, de remarquer que c'est 
Madame Galvani qui, la première, a démontré l'action électri- 
que à distance : en 17S9, son mari touchant d'une pointe de 
scalpel des nerfs lombaires de grenouiUes ne faisait bouger 
ceux-ci, remarqua, et lui ût constater sa femme, qu*à cTiaque 
étincelle de la machine statique située à l'autre extrémité du 
laboratoire. (Œuvres de Galvani). 
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qm produirait dans l'air une lame de ressort qu'on 
tendrait d'une main et à laquelle on donnerait pério- 
dquement des chiquenaudes pour entretenir son mou- 
vement. 

« Après que Hertz eut combiné son oscillateur, il se 
piéoccupa de réaliser un organe capable de déceler 
dais l'espace la présence des ondes électriques. Il se 
dit qu'en prenant un condensateur composé de deux 
splères maintenues à une distance fixe et réunies par 
un irc métallique formé d'un fil, il aurait à sa dispo- 
sition un de ces systèmes susceptibles de fournir une 
décharge oscillante ; qu'il dépendait de lui, par le choix 
convenable des éléments de ce système d'assigner à sa 
période propre telle valeur qu'il lui conviendrait et 
qu'en accordant ce système avec son oscillateur, il le 
rendrait plus sensible qu'aucun autre aux influences 
inductrices des ondes issues de ce dernier. Vous connais- 
sez tous le phénomène de la résonnance en acoustique ; 
ieux diapasons de même tonalité sont placés à petite 
distance l'un de l'autre ; mettez l'un en vibration, 
l'autre s'ébranle, vibre et continue à vibrer alors même 
qu'en plaçant la main sur le premier vous le faites 
rentrer au repos. Chantez la gamme devant Torifice 
d'une caisse contenant de l'air : pour une note déter- 
minée, le son que vous émettez se trouve exceptionnel- 
lement renforcé ; la caisse résonne. A chaque pas nous 
rencontrons des exemples du même phénomène et 
Hertz ne faisait pas une hypothèse téméraire en trans- 
portant à Téther la propriété depuis si longtemps 
reconnue à cet autre milieu élastique qu'est l'air que 
nous respirons. Son résonnateur, c'est ainsi qu'il a 
nommé son second appareil, est si bien influencé par 
l'oscillateur que, s'il occupe dans l'espace des positions 
convenables et si les boules sont suffisamment rappro- 
chées, on voit une suite ininterrompue d'étincelles 
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jaîUÎF entre elles pendant qae fonctionne ToscUa- 

— Dans son Etude expérimentale de Vexcitaieur le 
lUrii, M. R. Swyngedauw a remarqué que toute dé- 
charge de condensateur comprend en circuit une étii- 
celJe dont Tinfluence sur la forme de la décharge est 
d autant plus considérable que la capacité du condcn- 
îiatcur est plus petite ; que Tétincelle n'étant condtic- 
trice que par suite de réchauffement par la décharge 
elle-même, une partie de Ténergie disponible dais le 
circuit est dépensée avant que les oscillations sepro- 
duî.sent; que la première oscillation a toujours une 
durée plus grande que la suivante, pour toutes les 
décharges, quelle que soit la capacité. Ce phénomène 
est d'autant plus accentué que le condensateur \ une 
capacité plus faible. Lorsque cette dernière est de 
l'ordre de quelques unités ESCGS, comme dans le cas 
de Texcitateur de Hertz, la résistance de Tétincelle 
pendant une oscillation va d*abord en diminuant au 

(1) Lti conteciiùn électrique sAmblerait échapper aux lois 
do Hpriz (Voir V Année électrique do 1901), et MM. Pockling- 
ton H Wilson ont dirigé contre les expériences de M. Grémiea 
diverse» critique», ils ont prétendu, par exemple, que ces expé- 
rïFineei^i loin d'être en contradiction avec les théories régnantes, 
un ëtninntau contraire une confirmation indirecte, parce que 
t'ofTi^t des courants de eonvection devait être compensé par 
i^irkii de^ courants de conduction régnant dans l'écran qui sépare 
l'ippiiroii asiatique du disque tournant. Récemment, M. Righi, 
duu9 un article du Nuovo Cimento^ est revenu sur cette question 
il, inn^ adopter tout à fait le point de vue de M. Wilson, il dit 
qu'il Hât-aît désirable qu*on reprit l'étude théorique de l'influence 
pf>aHihtG d'un écran dansées phénomènes. Dans ces conditions, 
V Eclairaffâ électrique du 19 avril 1902 a publié une correspon- 
danc0 ticJiftngée entre MM. Potier et Poincaré du 4 décembre 
1900 Hu 13 janvier 1901: cDans cette correspondance, l'influence 
àa rôcran était discutée complètement et nos deux collaborateurs 
f tirent < L'accord pour reconnaître que cette influence est nulle. 
C'était d'avance réfuter l'objection de M. Wilson ». 



dë>at d'une déchai^, paisse par un minimum, puis 
Ta sn augmentant même aTant la fin de la décharge, 
brsque le courant n opposera plus à Tespace explosif 
l énergie suffisante pour compenser le raTtmnemenI 
cdorifîque. Il en résulte que Texcitatairêmet $iicre$$i- 
c€7ient une série d'oscillations dont les durées décrois- 
sehi d^abord, puis croissent régulièrement jtisquW h 
fin de la décharge. 

Ci Hertz, ditencore M. H.Poincaré, produit des cou- 
ranis dont Talternance est très rapide, puisqu'ils 
chargent de sens de 100 millions à 1 milliard de fois 
par seconde, de telle façon que leur i>ériode est de 
2/10^ à 2/10^ secondes. Il se sert pour cela d*un appa- 
reil appelé excitateur^ qui se compose simplement de 
deux conducteurs placés près lun de Tautre : chacun 
de ces conducteurs se termine par une petite boule, et 
entre ces deux boules peut éclater une étincelle quand 
la différence de potentiel est assez grande. Ces deux 
conducteurs sont mis en communication avec les deux 
pôles du secondaire d'une bobine de Ruhmkorff. Le 
temps que les courants secondaires de cette bobine 
mettent à naître et à disparaître est extrêmement court, 
si on le compare aux durées que nous sommes accou- 
tumés à considérer. 11 est très long au contraire, si on 
le compare aux durées dont je viens de parler et qui 
sont de Tordre d'un cinquante-millionième de seconde. 
A ce point de vue, je puis donc dire que la bobine de 
Ruhmkorff chargera très lentement les deux conduc- 
teurs. Quand la différence de potentiel seraassezgrande, 
Tétincelle éclatera et les conducteurs se déchargeront 
brusquement. Mais cette décharge ne sera pas simple, 
elle se fera par une série d'oscillations. C'est ainsi qu'un 
pendule, écarté de sa position d'équilibre, n'y revient 
qu'après avoir oscillé quelque temps. Suivant les di- 
mensions de l'appareil, la période de ces oscillations 
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varie, comme je l'ai dit, de 2/10® à 2/l(f. Les eCets 
d'induction, étant dus aux variations du courant pri- 
maire, sont d'autant plus intenses que ces variations 
sont plus rapides. Il est donc naturel que Hertz, avec 
de pareilles fréquences, ait. pu observer ces effets à 
plusieurs mètres. Il a démontré qu'ils ne se propagent 
pas instantanément comme on l'avait longtemps cru, 
mais avec la vitesse de la lumière. Pour concentrer les 
ondes hertziennes, il faudrait donc des lentilles énor- 
mément plus grandes [que la longueur de ces ondes ; 
sans cela, le phénomène de diffraction deviendra pré- 
pondérant et la réfraction ne se fera plus régulièrement. 
Avec des ondes de quelques mètres, il faudrait donner 
aux lentilles un diamètre de plusieurs kilomètres ; avec 
des ondes de quelques centimètres, il faudrait encore 
de très grandes lentilles... » 

a Les différences apparentes dans la propagation 
lumineuse et électrique ne sont dues, dit M. Maurice 
Laur, qu'à la durée de la période, ou longueur d'onde. En 
passant des ondes les plus courtes aux ondes les plus 
longues on rencontre successivement les rayons chi- 
miques, ultra- violets, bleus, verts, jaunes, rouges, les 
rayons calorifiques invisibles, et enfin les rayons hert- 
ziens. Si la lumière ordinaire permet d'envoyer des 
signaux on conçoit facilement l'utilisation dans ce but 
des rayons hertziens ; mais si à l'aide de miroirs, dans 
le cas de la lumière ordinaire, on peut envoyer un 
faisceau de rayons parallèles dans une seule direction 
déterminée, avec les rayons hertziens, le phénomène 
de diffraction qui s'accentue en fonction de la longueur 
d onde s'y oppose. Dans le cas de la lumière ordinaire 
la diffraction en fait pénétrer un peu à l'intérieur de 
1 ombre géométrique. On concevra par suite que les 
rayons hertziens dont les ondes sont un million de fois 
plus longues que les ondes lumineuses, puissent par 
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diffraction contourner les obstacles, et la convexité 
terrestre ; qualité que ne possède pas la télégraphie 
optique. » 

« Certains savants, dit encore M. Poincarré, s'éton- 
nent. 1® Que Teffet puisse être sensible à des centaines 
de kilomètres, s'il diminue, avec la distance, suivant 
la même loi que la lumière ; et ils en concluent que la 
propagation s'effectue par quelque processus différent, 
tel que la décroissance avec la distance soit moins 
rapide. Mais ils n'ont jusqu'ici rien pu trouver qui 
paraisse d'accord avec ce que nous savons de l'électri- 
cité. 2^ Que les ondes hertziennes contournent les obs- 
tacles et ne se propagent pas en ligne droite comme la 
lumière. Ils oublient que la lumière non plus ne 
marche qu'à peu près en ligne droite ; que, par suite 
de la diffraction, un peu de lumière pénètre dans 
l'ombre géométrique. Or, la diffraction est d'autant 
plus marquée que la longueur d'onde est plus grande; 
donc, les ondes hertziennes, qui sont un million de 
fois plus longues que les ondes lumineuses, pénétre- 
ront beaucoup plus facilement dans l'ombre géomé- 
trique et contourneront ainsi des obstacles qui nous 
paraissent énormes, tels que des petites collines, ou la 
convexité du globe terrestre qui, pour des distances de 
plusieurs centaines de kilomètres, représente un obs- 
tacle de plusieurs centaines de mètres de hauteur. 
3^ Ils font observer que la propagation est beaucoup 
plus facile sur mer que sur terre ; c'est en effet ce que 
toutes les expériences confirment ; ils en concluent que 
la conductibilité du sol joue un rôle prépondérant. 
Mais le fait tient-il à la conductibilité de l'eau de mer, 
qui est d'ailleurs très faible pour des courants de haute 
fréquence, ou s'explique-t-il par l'absence d'obstacles 
géométriques ? C'est ce qu'il est encore difficile de dire. 
D'ailleurs une expérience directe a montré qu'un cohé- 
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reur fonctionnait s41 était placé au fond d'un trou 
creusé dans la terre, <( sans être recouvert», mais qu'il 
retïlait inactif s^il était enterré : ce qui prouve bien que 
les ondes ne passent pas à travers la terre par conduc- 
tion, que par conséquent elles ne traversent pas les 
obstacles, mais qu'elles les contournent par diffrac- 
tion... 

Si la rétine humaine avait la même sensibilité que les 
appareils qui décèlent les ondes hertziennes à 300 kilo- 
mètres, nous devrions voir l'étincelle à 30 kilomètres, 
et cela sans le secours d'aucun système de concentra- 
tion- Nous sommes loin de compte... » Cependant les 
cellules humaines peuvent réagir comme un cohéreur, 
et les effets de la foudre y produire la mort (A. -F. 
Collins, Electrical World, 22 février 1902). Ce serait 
là sans doute, le fameux choc en retour (Foveau). 

Théorie électro^magnétique de la lumière. 

Pour la confirmer ou]infirmer on a étudié expérimen- 
talement les conditions de la propagation des ondes 
hertziennes et comparé les résultats numériques obte- 
nus avec ceux qu'établissaient théoriquement les équa- 
tions de Maxwell. Divers savants ont, dans ce but, 
étudié la propagation des oscillations hertziennes dans 
les milieux isolants (tels que l'air), et ils ont trouvé que 
les conditions de cette propagation était absolument 
celles qu'avait établies Maxwell et que notamment la 
vitesse des ondes hertziennes était égale à la vitesse de 
la lumière (300.000 kilomètres par seconde), ce qui 
découlait des idées mêmes de Maxwell. Mais la théorie 
de Maxwell a établi d'autres équations qui définissent 
la propagation dans les milieux bons conducteurs, ce 
qui correspond à des conditions très différentes de la 
propagation dans l'air, les corps conducteurs devant 
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exercer une action très absorbante sur les ondes hert- 
ziennes. L'étudeexpérimentaieaété faite parM. Charles 
Nordmann, astronome à l'Observatoire de Meudon. Il 
a opéré sur divers liquides bons conducteurs (tels que 
Tacide sulfurique étendu et diverses solutions plus ou 
moins concentrées de chlorure de potassium) et il a 
déduit des résultats numériques obtenus la loi suivante: 
les épaisseurs de ces divers liquides qui correspondent 
à une absorption totale des ondes hertziennes, c'est-à- 
dire les transparences pour ces ondes varient dans le 
même sens que les résistances ; elles croissent moins 
vite que les résistances, et plus vite que leurs racines 
carrées. Or, si on compare cette loi expérimentale avec 
la loi théorique que Ton pourrait déduire des équations 
établies par Maxwell et M. Poincarré pour définir la 
transparence en fonction de la résistance, on trouve 
que ces deux lois sont identiques. 

M. Nordmann, sur le glacier des Bossons, avec une 
antenne horizontale de 175 mètres de long reliée à des 
radio-conducteurs extrêmement sensibles, est encore 
arrivéà ce résultat intéressant que, « si le soleil émet des 
ondes hertziennes, elles sont complètement absorbées 
par les couches supérieures raréfiées de l'atmosphère 
terrestre », ce qui est d'ailleurs conforme à la propriété 
connue des ondes hertziennes d'illuminer les gaz raré- 
fiés en étant absorbés par eux. 

Il résulte encore de la théorie de Maxwell que les 
effets combinés des tensions électrostatique et électro- 
kinétique donnent comme résultante une /)ression dans 
la direction de la propagation de l'onde, pression nu- 
mériquement égale à l'énergie par unité de volume. 
Maxwell signalait même « que les rayons concentrés 
dune lampe électrique tombant sur un même disque 
métallique, délicatement suspendu dans le vide, pou- 
vait peut-êtreproduire un effet mécanique appréciable». 
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»- . . . Ajii'(ue a é5e zi-feea évidence par sir 

4, . ^ix .ivec son T^^izitrîre. M. Lebedew 

V •; *lo Moscou. -^'"^ r e i'acûon radiomé- 

^, ♦ » niUlune zrr>5îe izipooie dans laquelle 

V > i vio» et en -ixolzinî les rayons capables 

V. V |Kii\)isdu tue-?. Le mobile e<î une feuille 

. i injiuinium ^u:^v:<e::iuepa^un filde verre, 

. ^x li> lumière un ar^ -.ecirique. Les résultats 

. va^>>i\U;nt avec les re^uiiais théoriques de 

V !i> p. 100 près eî monrrent que la pression 

' .s ♦wiMv^nl proporûonneiie à Ténergie de la lu- 

, liv iJcnte et indepenianre de la couleur. 

Emission et Ondulations. 

. |>. \, Caaalon^^a. le distingué ingénieur avec 
'^^ I ijou^ soutenons depuis longtemps la théorie de 
^ • '* ,,rntlité du fî^iide elecn-ique, écrit : 

' ' i/us avons souvent regreiré, pour Tavancement 

. .iiCCS, que le prix du triomphe ait été décerné à 

•* , , théorie des or.dula:ions. Celle de l'émission 

'^.1^ ^ triompher à son tour. Non seulement parce 

' J à^^^^ P^^^ ancienne et qu'elle jouissait de la 

,jt' titoritê de Xewîon. mais parce qu'elle a sa 

^''i/7 ^ûté de Tauire théorie, non pas rivale, mais 

• ï * ^ ^ les trviTuux do Young et de Fresnel, vérifiés 

^ - ^^rïérienoes d'UelmhoUz, de Hertz, et de beau- 

* y ^ ^^^^s physiciens, aient mis hors de contestation 

r! * ' I^T'^^^ d^- onduUuions> cela ne fait plus et ne peut 

[^^^ à- \^ l>i'hui fcviw de doute pour personne. Le 

y^^^^ ',û^ k*^^^^ éclatant. Mais que l'on ait cru devoir en 

r*^ fl^ ^\ U thvvrio de rémission succombait par 

;>ius '^^^J j^it, j.^^^j^.m* f^^ 5»ruude. On croyait débarrasser 

.noiiî f^ *" x*"*'. nie dilVicuUè» et on en créait une nouvelle : 

tieUnir ..,f I i» place »• Cette difficulté n'était ni 
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vaincue ni même tournée par la brillante découverte 
de Maxwell. Car de ce que l'on pouvait se croire auto- 
risé, à un moment donné, à concevoir Texistence d'un 
milieu éthéré, et l'identité de la lumière et de l'élec- 
tricité, on n'en restait pas moins sur cette difficulté de 
Téther « ondulant sur place ». Difficulté encore exis- 
tante aujourd'hui, et qui faisait s'écrier, dans la propre 
patrie de Maxwell, par un grand penseur : « On n'at- 
tribue qu'une seule propriété à l'éther, qu'une seule : 
celle d'onduler ; cette propriété est, aupbishaut degré, 
INCOMPRÉHENSIBLE et elle échappe à l'analyse » (1). 

Si les idées sont encore confuses tant sur Texistence 
que, surtout, sur le jeu de l'éther, c'est parce que l'on 
n'a pas encore admis que la théorie de l'émission sub- 
sistait et subsistait môme dans la théorie des ondula- 
tions. La théorie de l'émission est indispensable pour 
expliquer par les principes mêmes de la thermodyna- 
mique, la propagation des ondes, la naissance ou la 
variation de la force vive, et la mise en œuvre du grand 
principe de l'équivalence de la chaleur et du travail. 
Sans doute cela conduit à admettre les fluides et leur 
matérialité; et il sera pôut-être dur d'y revenir, fût-ce 
avec contrition^ après avoir rejeté l'une et l'autre chose 
avec éclat. Mais hors de là il n'y a aucune base sûre, 
aucune hypothèse possible. M. J. Carpentier a compara 
Véther à l'air atmosphérique et il le suppose constitué 
par une infinité de particules juxtaposées, indépen- 
dantes et d'une extrême mobilité. Il le considère comme 
n'étant nulle part au repos ; et, sans parler des grands 
mouvements qui peuoent V entraîner en grandes masses 
et produire des courants comparables aux vents de 
notre atmosphère, comme étant le siège d'ébranlements 
vibratoires, analogues à ceux que produit le son dans 

(1) Lord Saliibury, congrèa de la British otsoeiaHan, à 
Oxford, 8 août 1894, traduit par W. de Fonvielle. 
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i'air. Nous n'avons jamais dit autrement (1), quoique 
moins bien, alors même que certains nous criaient : 
w A bas Véther ! » et que d'autres voulaient nous 
convaincre, de ce qu'ils admettent encore aujourd'hui, 
que les fluides ondulent sur place. 

M. J. Carpentier vient, un des premiers, le premier 
peut être, de rompre Taccord tacite qui a existé, si 
même il n'existe encore, entre la plupart des physi- 
cieiià^, et d'après lequel dire, depuis l'adoption de la 
théorie des vibrations, que l'électricité est un fluide^ 
un Jluide matériel^ est une hérésie. »(Voir préface de 
V Année Electrique de 1901,) (( Si nous avons éprouvé 
quelque regret, après tant d'années d'efforts, de voir 
nos travaux ignorés ou méconnus, ce à quoi nous nous 
sommes du reste habitué, au moins avons-nous éprouvé 
une réelle satisfaction envoyant un ingénieur émérite, 
im grand savant, président d'une Association française 
pour l'avancement des sciences^: en arriver ^Jénfin à 
comparer l'éther au fluide atmospfôrique et entref ainsi- 
dao:^ une voie dans laquelle nous nous étions déjà 
aventuré alors que nous ignorions encore les Idées de 
Maxwell et les expériences vérificatives de Hertz. Dès 
rinstant que l'on admet l'existence de l'éther, il' faut, 
de Ëoute nécessité, lui donner une masse, et en déduire 
ralionnellement, d'après sa vitesse, sa force vive. Celle- 
ci doU, dès lors, se traduire par des ondulations plus 
ou moins nombreuses, dans un temps donné, et par des 
manifestations diverses, suivant l'importance de la 
ma,sse. Et Ton peut presque rappeler et appliquer ici 
le principe fondamentalde mécanique rationnelle, que 
plus la masse est ténue plus grande est la vitesse pour 
une action calorique locale déterminée. Admettre î'exis- 

(1) Da la circulation cyclique de Téther. Conférence du ^ oc- 
tobre 1895. Bulletin de février 1896 delà Société des anciens 
élèie^ des Ecoles nationales d'arts et méliers. 
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tence de Téther est une pensée juste. En admettre la 
constante vibration est un fait mis hors de doute et qui 
s'explique, en quelque sorte, philosophiquement. Mais 
en admettre la vibration surplace est une idée fausse. 
L'éther « ondule » mais en même temps, il se meut, il 
circule, il se propage en s'interposant avec lui-même 
et en suivant les règles et les principes de la mécanique 
rationnelle. L'éther, substratum de la matière, est la 
cause de tous les phénomènes de la nature depuis le 
plus intense, le plus grandiose, jusqu'au plus infime, 
au plus délicat. Son mouvement circulatoire donne une 
explication de la pesanteur, de la marée, de la chaleur, 
de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, de la 
végétation, de la capillarité, etc. La lumière est un 
fluide; c'est un fluide infinitésimal pondérable. Il se 
meut, il circule^ en ondulant. Il en est de même du 
fluide électrique ou magnétique — où la masse est 
différente, ou différemment influencée par l'action lo- 
cale et dpnt les effets sur nos sens sont difféjrents aussi. 
Ainsi lî^ pensée dé Maxwell attend de nouveau un 
compilent, une extension utiles. Il faut ïai,iTG circuler 
l'éther suivant les lois de la mécanique; et ne pas se 
borner à en considérer le seul état ondulatoire. » 

Théorie Électronique. 

En exposant les procédés de la télégraphie sans fil 
devant les membres de la Royal Institution, à Londres, 
M. le professeur Fleming a exposé, avec clarté, une 
nouvelle théorie de l'électricité. (Popular science 
monthly, 1902.) J'ai eu pour objet, expose l'auteur, de 
montrer l'évolution de l'idée que l'électricité est ato- 
mique comme structure, et que ces atomes d'électricité, 
appelés électrons, s'attachent spontanément aux atomes 
matériels et en sont séparables. Les particules sépa. 
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râbles constituent, autant que nous pouvons en juger, 
rélectricité négative. Les mouvements libres réguliers 
des éle€trons créent ce que nous appelons un courant 
électrique dans un conducteur, tandis que, quand ils 
gont attachés aux atomes, leurs vibrations sont la cause 
des ondes de l'éther ou radiations actiniques, lumi- 
neuses ou thermiques. L'éther peut seul mouvoir les 
électrons, il ne peut être mû que par eux; c'est l'élec- 
tron qui, par ses mouvements rapides, crée la radiation 
de rétlier, et est à son tour affecté par celle-ci. Nous 
pouvons donc considérer un atome comme une sorte 
de planète accompagnée de petits satellites qui sont les 
électrons. Les électrons sont d'ailleurs susceptibles 
d'une existence indépendante, et constituent alors des 
particules de l'électricité dite négative. L'atome, avec 
sa proportion normale d'électrons, est électriquement 
neutre \ il devient un ion positif quand on lui enlève 
des électrons et un ion négatif si on lui en ajoute. 
L'étude quantitative de divers phénomènes, tels que 
Feffet de Zeeman, la conductibilité déterminée dans les 
gaz par les rayons Rœntgen ou les rayons ultra- violets, 
a montré qu'il s'agit toujours d'électrons vibrants ; la 
charge électrique qu'ils portent est la même que celle 
convoyée par un atome d'hydrogène dans l'électrolyse. 
Il y a de bonnes raisons de penser que les corps vi- 
brants qui donnent lieu à l'émission de la lumière, 
dans le cas d'un gaz incandescent ou d'une décharge 
électrique, sont des électrons associés aux atomes. 
L'énergie de la masse en mouvement de l'atome déter- 
mine la température, mais le fait que l'on peut avoir 
de la lumière sans chaleur devient compréhensible 
dès que l'on admet que c'est la particule électrique 
vibrante attachée à l'atome qui est la cause de la radia- 
tion lumineuse. 
Lorentz, Helmholtz, Thomson et autres ont montré 
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que cette conception de structure atomique permet 
d'expliquer nombre de phénomènes électro-optiques 
inexplicables par toute autre théorie, La théorie de 
Maxwell, ramenant les effets électriques et magnéti- 
ques à des variations de tension dans l'éther, rend 
compte des phénomènes électriques dans le vide ; mais 
les complications introduites par la présence de ma- 
tière dans les champs électriques et magnétiques sou- 
lèvent des difficultés énormes que la théorie de Maxwell 
n'a pas surmontées. La théorie électronique de l'élec- 
tricité, qui est un développement d'une idée due à 
Weber, n'infirme pas les idées qui forment la base de 
la théorie de Maxwell ; elle les complète par une 
nouvelle conception, celle de l'électron ou particule 
électrique, comme la chose qui est mue par la force 
électrique et qui, à son tour, donne naissance à la force 
magnétique, La conception de l'électron comme un 
point ou une petite région vers laquelle convergent les 
lignes de force dans l'éther, nécessite le mouvement 
corrélatif des électrons positifs et négatifs, et nous 
sommes conduits à nous demander si Tatome n'est pas 
simplement une collection d'électrons. S'il en est ainsi, 
tous les effets mécaniques et matériels doivent être 
transcrits en langage électrique. L'inertie de la matière 
serait simplement due à l'induction de l'électron ; tous 
les faits de l'électricité et du magnétisme peuvent être 
rétablis dans l'idée de l'électron, tous les changements 
chimiques sont dus à des forces électriques mises en 
jeu entre atomes qui ont gagné ou perdu des électrons. 
Si les électrons en mouvement constituent un courant 
électrique, les électrons à rotation sont la cause des 
effets magnétiques. Les vues relatives à l'inertie de la 
matière auxquelles se réfère le professeur Fleming sont 
celles que le D^ Larmor a exposées dans son puvrage 
« Ether and matter ». M, Jeans y a opposé une sérieuse 

2 
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objection, mais sa théorie est aussi impuissante que 
toutes les autres pour expliquer la force de la gravita- 
tion universelle. Nous avons besoin, remarque M. Fle- 
ming, d'un second Newton qui formulera pour nous 
la vraie loi d'action de ces électrons, qui forme la pierre 
angulaire et fondamentale de l'univers matériel. L'ef- 
fort du savant anglais Fleming vers la pénétration de 
la cause des phénomènes le place au premier rang des 
penseurs. — E. D. (Revue pratique de l'Électricité,) 

Phénomènes ÉlectrO'Vitaux. 

Dès 1893, Foveau de Courmelles comp*arait les phé- 
nomènes digestifs et l'assimilation de leurs substances 
en des organes divers, à des actions polaires dissémi- 
nées dans les corps vivants. Depuis, Branly a montré 
l'analogie des faits d'inhibition et de coordination ner- 
veuse avec la radioconductibilité. Ces comparaisons 
se poursuivent et se complètent. 

Sur la réponse électrique dans les métaux, les tissus 
animaux et végétaux. — M. J.-C. Bose, professeur au 
Présidence Collège à Calcutta, dans ses travaux sur le 
cohéreur, a étudié les courbes*représentant la variation 
de résistance électrique en fonction de la grandeur de 
l'excitation par les ondes électromagnétiques et a remar- 
qué la grande analogie de ces courbes avec civiles que les 
physiologistes ont relevées depuis longtemps sur les 
tissus musculaires soumis à une excitation électrique- 
M. Bose, dans une série de recherches très étendues, a 
été amené à modifier et le mode d'excitation de la ma- 
tière et la méthode d'observation, mais il y a conti- 
nuité complète entre les phénomènes qu'il présente 
aujourd'hui à la Société et ses recherches anciennes 
sur les radio-conducteurs. L'objet à étudier, muscle, 
tige ou racine végétale, fil métallique, est relié à un 
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galvanomètre balistique par deux contacts électroly- 
tiques. L^excitatîon s'obtient mécaniquement, par une 
torsion d^un angle connu, suivie immédiatement d'une 
détorsion d'un angle égal, de manière à revenir à l'état 
initial. Cet appareil, sans modification, ne saurait, 
par raison de symétrie, donner aucune déviation au 
galvanomètre ; aussi les physiologistes qui l'ont em- 
ployé prennent-ils la précaution de tuer, par exemple 
par immersion dans l'eau chaude, l'une des moitiés du 
muscle ou nerf qui porte l'un des contacts électroly- 
tiques. M, Bose remplace cette méthode par la mé- 
thode du bloc qui consiste à immobiliser dans un petit 
étau la partie moyenne de l'objet. Une torsion exercée 
à l'un des bouts n'atteint alors que le contact électroly- 
tique en deçà du bloc et le passage d'une certaine 
quantité d'électricité, souvent très grande, est observée 
au galvanomètre. M. Bose montre que la réponse élec- 
trique existe d'une manière tout à fait analogue dans 
les tissus animaux et végétaux et dans les fils métal- 
liques. Toutes les particularités observées par les phy- 
siologistes peuvent être reproduites sur la matière 
inerte. Pour ne citer qu'un petit nombre des exemples 
de M. Bose, illustrés par la projection de nombreuses 
courbes, et par des expériences faites devant la So- 
ciété, on peut donner à un fil métallique toutes les 
apparences de l'anesthésie, de la fatigue, de la rigidité 
cadavérique, de l'empoisonnement, du tétanos. M.Bose, 
se réservant de présenter à une autre occasion un ex- 
posé plus détaillé du côté physique de la question, 
conclut qu'il est inutile, au moins pour ce qui concerne 
les phénomènes de réponse étectrique, d'invoquer pour 
la matière vivante, des forces de nature différente des 
forces physique et chimique qui expliquent les phéno- 
mènes de la matière minérale. Il réprouve l'usage 
souvent fait par les physiologistes d^une force vitale 
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mystérieuse, de nature hypermécanique, et à laquelle 
on peut reprocher de n'être qu^un mot ne correspondant 
à aucune définition précise (1). 

— (( Soutenir, dit M. Ernest Bosc, que le métal est 
une sorte d'animal, ne serait-ce pas soulever des tem- 
pêtes? Et cependant, dussions-nous passer pour para- 
doxal, nous dirons que le métal, le fer, par exemple, 
a une vie propre ; nous allons le démontrer. Tout le 
monde sait aujourd'hui que si après avoir déterminé 
lu. force, la puissance d'un aimant, on Tarrache vio- 
lemment de son armature, cet aimant est affaibli, il ne 
peut plus porter un poids aussi considérable qu'avant 
cet arrachement. Ce fer aimanté est donc fatigué, et 
pour le remonter et lui donner sa force normale, 
il faut lui réappliquer son armature et y suspendre 
des poidy légers, qu'on peut augmenter progressive- 
ment tous les jours. Au bout d'un certain temps, on 
peut constater que l'aimant s'est renforcé, amélioré,s'est 
nourri, pour nous servir du terme consacré dans les 
laboratoires de physique ; aussi peut-il supporter alors 
une char^^^e beaucoup plus considérable que celle qu'il 
pouvait porter primitivement. La raison, nous la con- 
naissons, c'est affaire Polarité : Tacier aimanté, ayant 
un pôle positif et un pôle négatif, attire l'électricité de 
Tespace et, traversé par ce courant, il s'aimante de 
plus en plus fortement. » Pour donner la vie, pour 
viialii^er I acier, comme disent les métallothérapeutes, 

(U Pour deviner l'existence des métaux, dit le Western Blec- 
trician, dans lu sol, par application d'électrodes mobiles re- 
liées par des fiU à un pont de Wheastone ou autre appareil 
pour mesurer la résistance du circuit. Elles cheminent sur une 
surface déterminée de telle façon qu'on obtient la mesure d'un 
grjiiid nombre de résistances se trouvant dans des directions 
varitî<*3; par la comparaison de ces résullats, il serait possible 
de déterminer si le courant suit comme conducteur un lilon 
mêlai lique ou un sédiment. 
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il faut le relier par son armature au grand courant 
magnétique de la Nature. Ceci admis, disons que les 
molécules du fer, qui sont tantôt grains, tantôt chair ^ 
forment des agrégats inânitésîmaux qui animent le 
métal d^une vie propre; ces molécules constituent 
dans le métal de véritables globules de vie, des boulets 
vitaux^ dirons-nous ; il s'ensuit que lorsqu'une pres- 
sion ou une traction exagérée est exercée sur une solive 
en fer, celle-ci est fatiguée, énervée, nous n'osons dire 
neurasthénique ; alors les nerfs de sa chair sont chan- 
gés en grains, ce qui produit un trouble profond dans 
la cohésion du métal ; d'où diminution de vigueur, de 
vitalité ; le fer a perdu de sa rigidité et, si la pression 
persiste avec plus d'intensité et de durée, elle amènera 
la rupture, c'est-à dire la mort de la dite solive (1). 
Voilà ce que savent à peu près tous les techniciens 
(architectes, ingénieurs, serruriers), mais ce que beau- 
coup ignorent, c'est que si cette solive, un peu avant le 
moment de sa rupture, si cette solive surmenée et par- 
tant convalescente est laissée en repos un certain 

(1) Tantôt on voit, comme en 1902, à Paris, un fiacre qui» 
rue de Borne, se séparait de l'une de ses roues par suite de la 
rupture de son essieu, laissant en panne voyageur et cocher ; 
puis, une voiture de la Société générale des transports, lourde- 
ment chargée de cotonnades roubaisiennes, qni s'affale sur la 
chaussée, au milieu de la rue de Londres, par suite d'un acci- 
dent analogue : Tessieu s'est brusquement rompu au niveau du 
moyeu d'une roue de derrière. L'œU nous permet parfois d'ap- 
précier ces modifications. Dans la pratique industrielle, les ou- 
vriers reconnaissent aisément les fers, les aciers et les fontes 
de différentes espèces en examinant leur cassure ; on connaît 
les expressions : casMure à nerf, à grain fin, à gros grain, 
etc., qui servent à caractériser ces métaux. Les métaUographes 
ne sauraient se contenter de semblables définitions ; ils exa- 
minent le métal dans sa structure la plus intime, grâce à l'em- 
ploi du microscope, et cet examen ne peut être fait utilement 
que sur des plaquettes dont la surface a été parfaitement 
polie. 



30 L ANNÉE ÉLECTRIQUE 

temps, l'électricité terrestre la refait, elle se restaure, 
sa force première lui revient peu à peu ; on dirait que 
ses molécules, ses petits organismes vitaut se récons- 
tituent et reprennent leur potentialité première ; c*est 
du moins ce qu*af firme le savant professeur Kennedy, 
ingénieur américain. — Ce savant a établi, par une 
suite d'expériences, qu*une barre de fer qui, dans un 
premier essai, avait exigé un certain degré de flexion 
pour Htq forcée, fléchissait quelques heures plus tard 
et même le lendemain sous une charge moindre. Aussi 
s'imagina t-îl de mettre au repos pendant plusieurs 
jours des barres de fer surmenées et de faire sur celles- 
ci de nouveaux essais à des intervalles de temps de 
plus en plus espacés. Il put constater alors, non sans 
une certaine surprise, que le retour progressif de la 
force perdue était en rapport direct avec la durée du 
repos. On peut activer la reviviflcation, la restaura- 
tion, aï l*on peut dire, d'une barre de fer, et cela 
presque instantanément, par la tecuitej, c^est-à-dire 
par le chauflage âu rouge du métal, suivi de la 
trempe ; mais l'opération ne donne pas toujours les 
résultats espérés. La fatigue et la restauration des 
métaux ne peuvent exister que parce que leurs molé- 
cules sont des organismes vivants, pénétrés peut-être 
de riutelligence cosmique ; dès lors, ils sont capables 
de modifier leur état, afin dô pouvoir s'adapter aux 
conditions de Tambiance. J'admets sans peine que les 
métaux : le fer, l'acier, l'or, ont une vie propre, au- 
jourd'hui encore inconnue, mais qu'on pourra consta- 
ter peut-être dans un avenir prochain. De vieux mi- 
neurs, de simples ouviers, considèrent certaines 
gangues dans les mines d'or, comme de Tor en for- 
mation, de l'or qui commence sa vie. Donc, on peut 
admettre que le métal est un animal, a une vie propre 
qui prend son origine dans un Ferment, » 
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APPAREILS ET FAITS NOUVEAUX 

Déchargea électriques. '— Anomalies de décharges électriques. 

— Sur la décharge éle Clique dans la flamme.^ Spectre 
continu des étincelles électriques. — Photographies des dé- 
charges électriques, — Photographie d'un éclair multiple. — 
Propriétés électro-magnétiques de Tair liquide. — Balance- 
cuvette électro-magnétique. — Différences de potentiel au 
contact. ^ Magnétisme d'alliages. -^ Magnétismo des ferro-^ 
siliciums.— Nouyeaux appareils de mesure.— Ondographes. 

— Rhéostats hydrauliques. — Piles. — Nouveaux types 
d'accumulateurs. — Recharge dés accumulateurs. — Soupape 
électrique et redresseur condensateur. 



Décharges électriques* 

Les particules matérielles arrachées de chaque pôle 
et transportées sur le pôle opposé sont, d^aprùs 
M. Séménow, et selon les deux pôles, d'espèces ditfé- 
rentes. Il fait passer la décharge d'une bobine d'in- 
duction entre une flamme de gaz et une solution saline 
renfermée dans un tube de verre de 0^/^ 5 à 1^/^ de 
diamètre intérieur. Lorsque la solution est placée au 
pôle négatif, les particules constituant le flux anodique 
arrivent avec une grande vitesse sur la surface du 
liquide qui, sous l'influence de cette chutô, jaillit du 
tube sous forme d'un jet lumineux. Ce jet, qui peut 
atteindre plusieurs millimètres de longueur, est doué 
d'un éclat considérable. M. Séménow a trouvé que la 
direction du jet dépend de l'angle formé par le plan de 
l'oriÛce du tube avec l'axe de ce dernier. Quand Tou- 
verture est droite, le jet de liquide paraît se diriger 
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parallèlemeiit à l'étincelle; mais si l'on taille en biseau 
l'extrémité du tube, le jet lumineux, tout en conservant 
sa baso au point d'aboutissement de l'étincelle, s'en 
écarte d'autant plus que l'angle d'incidence de Tétin- 
eelle est plus grand. On peut en conclure que le flux 
anodique, en ee réfléchissant sur la surface du pôle 
négatif liquide, entraîne avec lui une partie de la 
solution sous forme de jet lumineux. L'énergie du flux 
anodique sert de la sorte à la production du travail. Il 
en résulte que la cathode s'échauffe beaucoup moins 
que dans le cas où il n'y a pas de travail produit. Et, 
de ce fait, le liquide du pôle négatif n'entre jamais en 
ébullition; par contre, la quantité de chaleur dégagée 
sur une cathode solide, où il n'y a aucune production 
de travail, estsufiQsante pour faire fondre une aiguille 
en acîer- 

La réflexion du flux anodique sur le gaz donne lieu 
au même phénomène que dans le cas des liquides et il 
y a dédoublement de la flamme au pôle négatif. On 
peut le dénnir comme un entraînement de matière par 
le flux anodique après sa réflexion sur la cathode. 
Lorsqu'on fait passer la décharge entre une flamme et 
une solution saline placée (dans un tube de verre) au 
pôle positif, Feau s'évapore très vite et il pousse sur 
loritice du tube un champignon de sel décomposé par 
Télectrolyse et par la chaleur; des vapeurs métalliques 
se produisent et la flamme se colore faiblement, suivant 
le sel employé. Mais si le liquide s'écoule goutte à 
goutte, Tétincelle jaillit entre la flamme et chaque 
goutte en formation; dans ce cas, ni l'étincelle ni la 
flamme ne se colorent jamais. Ces faits démontrent 
qu'il n'y a pas d'arrachement de pôle positif et que la 
matière transportée par l'étincelle vers le pôle négatif 
provient exclusivement du gaz ou de la vapeur se 
trouvant au voisinage immédiat du pôle. 
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Anomalies de décharges électriques. 

Dans les expériences de M. Crémieu, des secteurs de 
micanite mobiles dorés sur les deux faces se chargeaient 
par influence entre deux secteurs fixes et Ton pouvait 
mesurer la charge prise, puis abandonnée par eux. En 
faisant des séries de mesures quand on charge les sec- 
teurs fixes successivement 4- et -, on a observé que 
les débits mesurés sont constamment plus forts quand 
les secteurs mobiles sont chargés positivement que 
lorsque leur charge est négative. Dans certaines séries, 
les secteurs de micanite étaient entièrement dorés ; ils 
étaient isolés les uns des autres par Tair et le disque 
d'ébonite sur lesquels ils sont fixés. La dissymétrie 
entre les débits des deux signes atteint alors 25 à 30 
pour 100 en faveur des charges positives. Dans d'autres 
séries, les secteurs de micanite étaient dorés sur 5 cm. 
de largeur, l'isolement était dû à la micanite même, à 
rébonite et à lair. La dissymétrie était alors de 75 à 
100 pour 100 en faveur des charges positives. Enfin, 
dans certaines conditions, qui n'ont pas pu être exacte- 
ment précisées, la dorure, après avoir été chargée 
positivement pendant un certain temps, refuse complè- 
tement de se charger négativement ; les débits négatifs 
deviennent nuls. Ces phénomènes qui paraissent dus 
à la pénétration des charges, se produisent dès les 
premières mesures effectuées même avec des diélec- 
triques neufs. Ils paraissent ne se produire qu'à partir 
de certains voltages, 4.000 volts pour la micanite, 
beaucoup plus pour l'ébonite. Lorsqu'on fait des séries 
de mesures en élevant graduellement le potentiel de 
charge, les dissymétries augmentent avec ces potentiels 
et sont toujours en faveur des charges négatives et du 
même ordre de grandeur. L'étude de ces faits est rendue 
extrêmement difficile, parce que les phénomènes 
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dépendent en partie de l'état initial des diélectriques 
qu'il est impossible de connaître. L'auteur termine sa 
communication en relatant le phénomène qu'il a ob- 
servé en opérant des vérifications à l'aide de la nappe 
témoin et quisemblç bien montrer les particularités qui 
se constatent au voisinage de nœuds d*oscillations 
électriques. 



Sur la décharge électrique dans la flamme. 

On sait que la variation de la pression, au sein d'un 
gaz, exerce une influence sur le caractère de la décharge 
électrique. Cela étant, M. Séménow a pensé inté- 
ressant d'étudier l'influence, sur la décharge, d'autres 
facteurs que la pression, et à ce point de vue, l'étude 
de la décharge électrique dans la flamme du gaz lui a 
présenté un grand intérêt. Il a conduit ses essais en 
faisant passer la décharge d'une bobine d'induction 
entre un bec de gaz et une pointe métallique ou entre 
deux beoa de gaz, en se servant de becs Bunsen de 
petit diamètre. Il donne dans sa communication tous 
les phénomènes qu'il a constatés et qui se résument 
ainsi ; Sa décharge électrique dans la flamme, nette- 
ment dissymétrique, permet de constater les faits sui- 
vants : }°Ib pôle négatif s'échauffe beaucoup plus que 
le pôle positif; 2° du pôle positif vers le pôle négatif et 
toujours dans un seul sens, il se fait un véritable trans- 
port de particules matérielles qui suivent toutes les 
sinuosités de l'étincelle; 3^ le pôle négatif est le siège 
d'un phénomène de reflux de particules matérielles 
dont la direction paraît indépendante de la position 
relative des deux pôles. 
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Sur le spectre continu des étincelles 
électriques. 

M. B. Eginitis a étudié le spectre des étincelles élec- 
triques ordinaires jaillissant entre deux électrodes 
métalliques, il est accompagné d*un spectre continu 
dont l'intensité est, en général, très faible par rapport 
à l'intensité des raies. Ce spectre continu est ordinaire- 
ment uniforme presque partout le long de l'étincelle. 
Au contraire, son intensité n'est pas la même dans les 
différentes régions du spectre. Sauf ce spectre continu 
ordinaire, on en voit rarement apparaître un autre 
instantané et très étroit doué d'une intensité comparable 
ou supérieure à celle des raies. Le spectre continu or- 
dinaire dans les mêmes conditions varie avec la nature 
du métal dont les pôles sont constitués. Le fer> le cobalt, 
le nickel, le manganèse, le magnésium sont parmi les 
métaux dont le spectre continu est très intense. 

L'intensité du spectre continu ordinaire dépend de 
la valeur de la self-induction du circuit de décharge. 
Quand la self-induction augmente, le spectre continu 
diminue d'intensité avec une vitesse qui dépend du 
métal des électrodes. Cette variation est très rapide 
pour les métaux^ plomb et mercure, tandis que pour les 
métaux fer, nickel, cobalt, magnésium, elle est beau- 
coup plus lente. Si la self-induction prend des valeurs 
de plus en plus grandes, l'intensité du spectre continu 
ordinaire diminue de plus en plus et, à la fin, des raies 
existent sur un fond absolument obscur. Pour tous les 
métaux que M. Eginitis a examinés, le spectre continu 
s'élimine complètement pour des valeurs convenables 
de la self-induction, qui sont en général très petites. 
D'après Cazin, la production du spectre continu ordi- 
naire est due aux particules incandescentes arrachées 
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aax pôles. Si l'on remarque que, d'une part, les métaux 
dont le spectre continu est très intense sont justement, 
ooEDine Ta vérifié M. Eginitis, par un examen micros- 
eopîqtie, les métaux qui donnent un très grand nombre 
de particules incandescentes (fer, nickel, cobalt, man- 
ganèse), tandis que, pour les autres métaux, elles sont 
beaucoup moins nombreuses ; et que, d*autre part, dans 
le cas de l'augmentation de self -induction, les particules 
deviennent déplus en plus rares, cette opinion de 
M. Cazin, dit M. Eginitis, parait comme une des 
explications probables de ce phénomène. L'existence 
de ces particules peut expliquer aussi les spectres oon> 
tiims instantanés que Fauteur a cités au commence- 
ment. Enfin, ajoute Tanteur, le spectre continu est 
quelquefois très intense au voisinage des électrodes, 
surtout quand ces électrodes sont des fils plus ou moins 
fins ; ce renforcement provient de rincandesoence des 
extrémités des pôles. — (Georges Petit, Revue pratique 
de i'clecirieiié*) 

Photographies de Décharges électriques. 

Il s'agit de diriger la décharge électrique sur la 
plaque sensible de façon à la rendre régulière et symé- 
trique, tout en lui faisant produire des dessins suscep- 
tibles de fournir des motifs d'ornementation qu'on peut 
varier k Tinfini. Il faut, pour cela, dit M. Stéphane 
Leduc, préparer la plaque sensible ; dans le laboratoire 
obscur, éclairé par la lumière rouge, ou recouvre une 
pi aque sèche au gélatino-bromure d's^rgeut avec un cache 
en carton, dans lequel on a eu soin de découper préa- 
lablement le dessin symétrique que l'on veut reproduire 
par la décharge ; h l'aide d'un tamis, ou saupoudre 
avec une poudre isolante telle que fécule, amidoa, 
soufre, oxyde ou sel métallique pulvérulent, etc. On 
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enlève le cache ; le dessin découpé est leprodnit sur la 
face sensible par la poudre, le reste de cette face restant 
net et lisse. On peut varier le résultat non seulement 
en employant différents dessins, mais encore en répar- 
tissant sur la face sensible des pièces d'étain, de plomb, 
de cuivre, etc., diversement taillées. 

Les poudres donnent des traits plus ou moins ténus, 
suivant leur finesse et leur densité; les poudres les 
plus compactes donnent les traits les plus fins, et l'on 
peut obtenir une grande diversité d'aspect en employant 
des poudres différentes, différemment réparties à l'aide 
de plusieurs caches. La plaque au gélatino-bromure 
d'argent ainsi préparée est placée par son côté non 
sensible sur une feuille métallique mise en communi- 
cation avec l'un des pôles du générateur d'électricité. 
Sur la face sensible, au milieu du dessin symétrique 
formé par la poudré, on fait reposer une pointe métal- 
lique communiquant avec l'autre pôle du générateur. 
Les différences de pôles contribuent également avarier 
les ^résultats. Dans l'expérience ainsi disposée, la plaque 
au gélatind-bh>mure d'argent représente le diéleotrique 
d'un condensateur dont la feuille et la pointe métal- 
liques forment les armatures. On fait éclater une seule 
décharge ; on essuie soigneusement la plaque avec un 
linge sec de manière à n'y pas laisser de poudre, et on 
développe par les procédés habituels. Le résultat, tou- 
jours imprévu, ajoute à l'attrait de ces expériences. 
Comme générateur d'électricité, on peut utiliser soit 
une bobine d'induction (dite bobine de Ruhmkorff), 
soit une machine statique, et les plus petits généra- 
teurs suffisent. — (La Photographie et la Chronique 
Indu9trielle.) 



PlMtognipUe âTum Édur miilti|ile. 

^f . Pîliscliieoff a adressé à rAcadémie des Sciences 
une photographie d'an éclair pris en mai dmnier aa 
noovel otsaraloire méiéorologiqae de KharkoT. L'in- 
térél particolîer de celle j^iologra^iie consiste en ce 
qn*elle représente un éclair mnlli^ aTcc plusieurs 
bmnebes qoi paraissent être rigoorensonenl parallèles . 
Une branche A de Téclair, d^nne grandeur d'environ 
4 kilomètres, traverse la plaqne dans la direction 
horizontale ; elle est suivie sur oiviron 330 m. (comptés 
en ligne droite) dans sa partie gauche par une autre 
branche B, et dans sa partie droite sur environ 770 m. 
par une nouvelle branche C. Ces deux branches Bel C 
sont aussi parallèles. Les branches A, B et d'autres 
^ût linéaires, la branche C esl un éclair-bande. La 
distaDce entre les branches A et B et les branches A 
et C daus leurs parties parallèles est au moins de 
16 m.; entre les branches B et C, dans leur partie 
parallèle, la distance est au moins de 22 m. 

Propriétés électro^magnétiques 
de l'Air liquide. 

A la Société des Électriciens, le 5 mars, M. d'Ar- 
soQval décrit d'abord l'appareil de M. Cailletet, formé 
d'un réservoir à moitié rempli de mercure dans lequel 
plonge une éprouvette verticale ouverte en bas et fer- 
mée en haut. La partie supérieure de Téprouvette 
renferme le gaz à liquéfier et peut être refroidie au 
besoin par Tévaporation d'un gaz facilement liquéfiable 
placé dans un manchon. Une pompe de compression 
permet d'envoyer de Teau au-dessus du mercure et, 
par l'iûtermédiaire de ce dernier, de comprimer trèg 
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fortement le gaz emprisonné à la partie supérieure de 
réprouvette. — Quand une pression suffisante est 
atteinte, on ouvre un robinet, le gaz se détend brus- 
quement et cette détente le refroidissant, on voit appa- 
raître dans réprouvette une trace de liquéfaction 
évidente, mais fugitive. — L'idée de M. Cailletet a 
donc été d'utiliser le refroidissement produit par une 
détente brusque pour atteindre le point critique signalé 
par Andrews. Plus tard, en reprenant l'appareil Cail- 
letet et en le perfectionnant, MM. Dobrowolski et 
Olzowski ont obtenu la liquéfaction de l'azote, de 
l'oxygène, de l'hydrogène. Ces procédés sont difficile- 
ment applicables dans l'industrie. On a bien cherché 
à utiliser le refroidissement produit par la détente 
pour obtenir la liquéfaction des gaz en faisant travail- 
ler un piston actionné par le ou les gaz à liquéfier, 
mais aux très basses températures, les huiles s'épais- 
sissent, et la lubrification des organes devient difficile. 
Toutefois, le lubrifiant employé est formé par l'air 
liquide lui-même dont les premières gouttes humectent 
le cylindre. 

Actuellement, l'air comprimé en deux temps dans 
un appareil compresseur est envoyé dans un triple 
serpentin formé de trois tubes de cuivre concentriques. 
Le tube central livre passage à l'air à liquéfier, le 
deuxième qui entoure le premier reçoit de l'air très 
fortement comprimé et détendu qui fait retour au 
cylindre compresseur à haute pression. — Quant au 
troisième, il joue le même rôle qu'une chemise de 
vapeur dans une machine motrice, il empêche le 
réchauffement de l'ensemble des deux premiers, en 
évacuant vers l'atmosphère l'air préalablement liqué- 
fié et vaporisé à nouveau. Grâce à cet ensemble de 
dispositions dues à M. Linde, on peut atteindre la 
température de (— 140°) qui constitue la température 
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eritiqoe de Tair. Le liquide ainsi obtenu est nn mé- 
lange d éléments liquéfiés: azote, oxygène, acide car- 
bonique et antres gaz récemment découTcrts dans 
l'atmosphère. Il est inodore et incolore, mais quand 
ii vient d être préparé, il paraît légèrement blanchâtre, 
c'esl qall renferme en suspens de petits cristaux 
d'acide carbonique — solidifié à ces basses tempéra- 
larê^. Fiien n*est plus facile du reste que de recueillir 
ces crktaux sur un filtre en papier. 

On peut conserver très aisément Taîr liquide dans 
un récipient à doubles parois, disposé de telle sorte 
que l'espace annulaire soit complètement clos et vide 
d'air. On pousse le vide aussi loin que possible avec 
une trompe à mercure. — Ainsi que Dulong et Petit 
[ont montré, l'absence de molécules d'air empêche 
lout échâuffement de la masse interne par conductîbî- 
lité, M. d'Arsonval revendiqua l'idée de ce dispositif 
1 dèa 1888 — depuis on a pris la précaution d'argenter 

' ' les vases pour empêcher tout échâuffement par rayon- 

nemenL On y peut conserver l'air liquide pendant 
prè:^ d'un mois. Rien n'est curieux comme de voir 
T" manipuler l'élément liquéfié avec autant de facilité 

qu oa le ferait d'un liquide quelconque. Pendant ces 
manipulations, on aperçoit un nuage excessivement 
ténu qui doit être formé de particules imperceptibles 
d'air âolidiflé par le froid dû à l'évaporation. 

L'air liquide n'est ^aucunement dangereux : On peut 
y plonger les mains sans sentir autre chose qu'un peu 
de fraîcheur; toutefois, il ne faudrait pas prolonger 
TexpérJence jusqu'à la disparition complète du phéno- 
mène de caléfaction. Il possède des propriétés excessi- 
vement: curieuses. Il durcit les corps mous comme le 
liège ou le caoutchouc : un tube de cette dernière sub- 
siancB, plongé dans l'air liquide, devient dur et cassant 
comme du verre. Le liège subit les mêmes modiflca- 
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tiona et peut être polrôrisé dans on mortier. Quand là 
température de oed corps est redeyônue égale à oellé 
de Tatmosphère ambiante, liège et caoutchouc repren- 
nent leurs propretés élastiques. Aux températures de 
Tair liquide^ la résistance des métaux augmente dans 
de très notables proportions. Si Ton suspend un fil dô 
fer à une potence avec, à l'extrémité libre, un petit 
plateau de balance, puis versant de Tair liquide dans 
un petit tube entourant le fil métallique, on peut alors 
charger le plateau d'un poids trois fois supérieur à 
celui qu'il faut pour le rompre ordihairement, mais 
dès que Tair liquide est évaporé et que le fil a repris 
la température ambiante, il se brise sous l'influence 
du poids tenseur. Chimiquement, l'air liquide décolore 
un grand nombre de substances et active lés combus- 
tions. IJne allumette présentant seulement quelques 
points en ignition se rallume lorsqu'elle eât plongée 
dans l'air liquide. Ce corps agit négativement sur les 
micro-organismes« les germes sont facilement détruits 
par une faible élévation de température et peuvent 
aisément résister à des températures très basses, la 
cellule renfermant de l'eau à des pressions énormes 
qui l'empêchent de se congeler. L'air liquide peut 
servir à la préparation de l'hydrogène pur en partaUt 
du gaz d'éclairage. 

Aux basses températures de l'air liquide, la conduc- 
tibilité des métaux augmente en même temps que leur 
résistance mécanique. En refroidissant par immersion 
dans cet élément un fil de cuivre intercalé dans le oir^ 
cuit d'une pile et d'uU galvahomètré, on Constate une 
augmentation très notable de l'intensité du courant. 
Si on retire le fil ou si on le laiàse revenir à la tempé- 
rature ordinaire, on constate une déviation en sens 
inverse de l'aiguille de l'instrument. L'expérience met 
le fait en évidence i On intercale dans un circuit de 
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distribution un certain nombre de lampes électriques 
disposées en série, avec une résistance métallique 
logée dans un tube isolant. Par TefEet de cette résis- 
tance, les lampes rougissent à peine. On plonge alors 
la résistance dans une éprouvette remplie d'air liquide, 
immédiatement les lampes s'illuminent comme si la 
tension de la distribution était changée. L'air liquide 
permet de révéler les propriétés magnétiques de l'oxy- 
gène aux très basses températures. A cet effet, si l'on 
verse un peu d'air liquide sur les pôles en regard d'un 
aimant de Faraday, l'oxygène liquéfié reste accroché 
aux pôles de Télectro en se séparant de l'azote non 
magnétique. Le courant étant interrompu, l'oxygène 
tombe à son tour. Pour montrer la très grande résis- 
tance électrique de l'air liquide, on en remplit une 
boite de bois dans laquelle on plonge une petite bobine 
de Tesla dont le primaire est monté sur un transfor- 
mateur à 15.000 volts. On produit ainsi au moyen d'un 
interrupteur tournant des courants de haute fréquence. 
Pour ces courants, un très grand nombre d'isolants 
sont inefficaces, tandis que l'air liquide produit une 
isolation parfaite. 

«Quel est l'avenir réservé à l'air liquide? dit la 
Revue pratique de V Électricité. Nul ne saurait le pré- 
voir, mais il peut être appelé à faireun jour une grande 
concurrence à l'électricité, car ces expériences toutes 
scientifiques sont peut-être le prélude d'applications 
immédiates. Rappelons à ce sujet que lorsque le pre- 
mier moteur asynchrone fut présenté à la société des 
ingénieurs-électriciens de Londres, un des membres 
de l'assemblée fit observer que cela ne constituait 
qu'un joujou sans importance. L'inventeur répliqua 
modestement que son invention n'avait aucune préten- 
tion — et pourtant les moteurs asynchrones sont main- 
tenant partout répandus dans l'industrie. Les masto- 
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dontes à air comprimé qui parcourent les rues de la 
capitale deviendront peut-être un jour pratiques et 
économiques si l'on parvient à remplacer Tair compri- 
mé par Télément liquéfié ; alors, ils feront probablement 
une sérieuse concurrence aux tramways électriques, 
surtout si les municipalités s'obstinent à proscrire 
absolument et systématiquement le trolley. Disons, en 
terminant, que M. d'Arsonval a signalé les tentatives 
faites pour remplacer l'arc électrique par l'air liquide 
dans la fabrication du carbure de calcium. Le procédé, 
qui réussit très bien au laboratoire, n'est pas assez 
rémunérateur dans l'industrie, mais ces tentatives 
nous montrent que les électriciens ne doivent pas se 
désintéresser de ces recherches. C'est pour ces raisons 
que nous avons cru utile de les signaler. » — L. D. 



Balance^cuvette éIectro''magnétique(l). 

L'appareil se compose essentiellement : d'un socle 
en forme de tablette portant un support maintenant en 

(1) Les opérations photographiques, et principalement les 
développements, nécessitent, pour l'obtention de bons résultats, 
un balancement continuel des cuvettes dans lesquelles s'opèrent 
les réactions chimiques. Jusqu'à nos jours, on se servait de 
balance-cuvettes automatiques ou à mouvement d'horlogerie 
qui demandaient, pour leur fonctionnement, d'être lancés ou 
remontés, et arrivait-on avec peine à obtenir dos balancements 
de quelques minutes et très irréguliers avec des chances de 
renversement de liquide dans le cas d'une petite brusquerie 
involontaire; l'instabilité de ces appareils les rendait égale- 
ment bien incommodes. Dans le cas des développements lents, 
si préconisés aujourd'hui, indispensables pour les rayons X, 
les anciens appareils deviennent absolument inutilisables par 
suite de la présence obligatoire de l'opérateur pour la surveil- 
lance constante de son balance-cuvette ; l'ensemble de tous 
cas inconvénients oblige aujourd'hui à l'emploi de balance- 
cuvettes constants et à balancements réguliers. 
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980 axe transversal une planchette sur 

^ la cuvette à balancer. 

^j^»(t«)(^ aimants, situés de chaque côté du sup- 

^ actionner la planchette au moyen de 

magnétiques placées au-dessus des 

t-aiiDânts. — Deux contacts en équerre 

^'. ^ la fois de contact et de buttoir d'arrêt. — 

s>?of<5 servent à régulariser les balancements. 

>;Aque côté de la planchette se trouve un con- 

SN.»»^ par un conducteur et aboutissant à la 

: c 5 deux électros- aimants sont reliés ensemble 

inducteur et à l'autre borne, les équerres de 

-.>nt reliées à leurs électros respectifs* 

?i l'on met l'appareil en communication avec 

ce d'électricité, par les bornes, le dispositif 

le du dessin montrera d'une façon sufôsanîe 

: se distribue le courant électrique pour ac- 

gç-f alternativement les électros-aimants, lesquels 

luniquentun balancement régulier et constant à la 

rehette sur laquelle se placent les cuvettes servant 
opérations photographiques, et cela, par la seule 
^^ifestation d un commutateur. (Louis Legendre.) 

Oe balance-cuvette électro-magnétique.t ne deman- 

^liot pour son fonctionnement qu'une source d'électri- 

^lé relativement faible, et la dépense de courant étant 

io peu d*importance, on peut le brancher sur n'im- 

I quelle pile de sonnerie d'appartement, « Néan- 

is, dit rioventeur, je me réserve le droit d'intro- 

c dans le socle qui formerait boîte, la source élec- 

irKiue nécessaire au fonctionnement de TappareiL Tel 

r^t, en principe, l'ensemble des dispositions adoptées 

mon système de balance cuvette électro-magné- 

^ ^Ég>i o. — Bevendications : En résumé, je revendique 

ne ma propriété entière et exclusive ; 1** Le sys- 

de balance^euvette électro-magnétique, 



disposé M 
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et combiné comme décrit. 2® Le système de balance- 
cuvette constant, ne demandant pour sa marche conti- 
nuelle aucun remontage comme dans les autres appa- 
reils. 30 La disposition facultative de la source élec- 
trique dans le socle de l'appareil. Le tout, tel qu'il 
vient d^être décrit en principe, en référence au dessin 
spécimen annexé, et dans le but spécifié. — (Louis 
Legendre, Photo-Revue.) » 

Différences de Potentiel au contact* 

M. Boley présente une classe de piles formées d'amal- 
games saturés des deux métaux considérés avec deux 
électrolytes convenablement choisis, ces piles semblent 
pouvoir fournir la valeur du contact électrique. En 
utilisant le contact argent-mercure associés à l'acide 
sulfurique, pile qui donne la mesure la plus nette, 
l'auteur est arrivé à trouver au contact une différence 
de potentiel de 1 millivolt, valeur inférieure aux erreurs 
expérimentales possibles ; donc, si le contact de ces 
métaux est certainement de l'ordre du millivolt, sa 
valeur absolue ne sera connue que par des mesures 
beaucoup plus précises que celle qu'on sait faire ac- 
tuellement. — U emploi de Véleciromètre capillaire 
pour la mesure des différences de potentiel vraies au 
contact des amalgames et des électrolytes a servi à 
M. Poincaré; il a, lui aussi, décrit une forme d'électro- 
mètre capillaire permettant la mesure des différences 
de potentiel au contact des amalgames et des électro- 
lytes. Il a utilisé cet électromètre pour l'étude de dif- 
férentes questions, en particulier pour examiner la 
variation de la différence de potentiel avec la tempéra- 
ture. M. Poincaré signale spécialement les propriétés 
curieuses qu'il avait remarquées de l'amalgane d'étain 
en présence de l'acide sulfurique : pour cet amalgame, 




1 
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la valeur de la force électromotrice qui rend la cons- 
tante capillaire maxima est sensiblement nulle dès la 
température ordinaire ; il en résulte qu'en construisant 
on électromètre avec cet amalgame, on obtient un 
instrument dont les indications sont indépendantes du 
bîgne de la force électromotrice. — Armstronget Orling 
ont fait un relais électro -capillaire dont la différence de 
potentiel variable servira de récepteur pour les cohé- 
rences des ondes hertziennes. 

Magnétisme d'Alliages. 

MM, Nogaoka et Honda ont étudié les variations 
des dimensions des alliages de fer et de nickel soumis 
à des actions magnétiques intéressant leur emploi crois- 
sant dans les appareils de mesure, en raison de leur 
anomalie de dilatation, exigeant que Ton connaisse par- 
faitement toutes leurs causes de variations ; et en vue 
d'établir la théorie de la transformation de ces alliages. 
Les changements de longueur, dans les champs aux- 
quels les instruments de mesure peuvent être soumis, 
sont assez faibles pour qu'il n'y ait pas à en tenir 
compte, mais ne suivent en aucune façon la loi des mé- 
langes, et sont beaucoup plus considérables que ceux 
du fer ou du nickel pris isolément. 

Sur le Magnétisme des Ferro^Siliciums. 

Les ferro-siliciums et leurs alliages ont un électro- 
magnétisme intéressant. M. Jouve l'a étudié en ra- 
menant à deux pesées la mesure de l'influence attrac- 
tive d'un électro-aimant parcouru par un courant pro- 
duisant un magnétisme constant, sur une masse cons- 
tante de 15 grammes de ferro-alliage. Ce dernier était 
finement pulvérisé pour le rendre homogène, et conte- 
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nu dans une petite boîte permettant d'opérer sur un 
corps de forme géométrique invariable. L'influence de 
Tenveloppe était préalablement mesurée. 

Pour un grand nombre de mesures, dans des condi- 
tions variées quanta la valeur du courant, les résultats 
sont concordants et sont comparables sur une courbe. 
On porte en abcisseles richesses en silicium de Talliage 
et en ordonnée le poids qu'il est nécessaire d'ajouter 
pour équilibrer l'influence de Télectro-aimant. Les 
courbes ainsi obtenues présentent deux chutes brusques 
dans leur continuité, aux environs de 20 pour 100 de 
silicium ainsi que de 33 pour 100. Entre ces deux 
points, c'est-à-dire entre 5 et 20 pour 100 et entre 20 et 
36 pour 100 la courbe est sensiblement une droite, c'est- 
à-dire que, en dehors de ces deux points 20 et 33 l'in- 
fluence d'un électro aimant sur ces alliages est propor- 
tionnelle à leur richesse en silicium. Or ces deux points 
d'inflexion correspondant aux deux composés définis du 
silicium avec le fer, Fe ' Si et Fe Si. Donc pour ces 
alliages, l'existence d'un composé défini se traduit sur 
la courbe par une brusque diminution de la valeur de 
cette couche; on est en droit de conclure à la non-exis- 
tence entre 5 et 36,6pour 100 de silicium, d'autres com- 
posés définis que ceux qui viennent d'être indiqués. 

Nouveaux Appareils de Mesure. 

Pour la détermination de la perméabilité du fer et 
de Vacier, Lamb et Walker comparent la réluctance 
d'une éprouvette de fer ou d'aciçr à la réluctance d'un 
entre- fer de section constance et de longueur variable ; 
la précision de la mesure ne dépendant que la préci- 
sion avec laquelle on pourra évaluer la longueur 
variable et l'induction magnétique de l'entrefer. 

— Pour la mesure de ladifférence déphasé^ Bres- 
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lauer, mesure de très grands décalages de phase, en par- 
tantde ce principe que, pour une valeur de cosf <0, 1, 
les méthodes utilisées jusqu'ici, etfondées sur des mesu- 
res au watt m être, ne conviennent pas et que le wattmètre 
semble tout à fait impropre à cet usage. La méthode 
appliquée par M. le directeur Breslauer repose sur 
l'emploi d'un voltmètre différentiel, ^ui se distingue 
d'un voltmètre à fer doux ordinaire en ce que la bo- 
bine magnétisante est munie de deux enroulements en 
opposition. Si Ton monte une résistance non inductive 
r en avant de l'appareil dans lequel on veut mesurer 
le décalage de phase, le voltmètre différentiel permettra 
de mesurer soit la somme géométrique, soit la diffé- 
rence géométrique des tensions respectivement absor- 
bées dans ia résistance et dans Tappareil lui-même. 

— Un noiwel indicateur de phase, Woodbury, trou- 
vant l'emploi d'un voltmètre et de lampes à incandes- 
cence pour indiquer la concordance de phase lors du 
couplage en parallèle d'alternateurs, un procédé simple 
et commode, mais lorsqu'il s'agit seulement d'unités de 
faible puissance, et insuffisante pour de grandes unités, 
ou de légères différences déphasé ont beaucoup d'impor- 
tance, a voulu construire des appareils donnant des in- 
dications suffisamment exactes. Dans la grande station 
centrale d'énergie des chutes du Niagara, les pièces de 
contact des interrupteurs brôlajentçouveat, par suite 
de ces petites différences de phase. M. P. M. Lincoln, 
chef d'exploitation de cette station, est parvenu pour- 
tant à construire un instrument convenable, relative- 
ment simple, qui permet de déterminer rapidement et 
avec certitude de faibles différences de phase. La forme 
extérieure de Tappareil rappelle celle d'un petit venti- 
lateur électrique. Le moteur porte un disque vertical 
fixe sur lequel circule un index porté par l'arbre. 

— Mesures des fréquences. Pour un courant 
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alternatif le nombre de périodes par seconde les 
caractérise. La période est l'intervalle de temps 
exprimé en secondes qui s'écoule entre deux passages 
d'un même pôle devant le circuit induit. La fré- 
quence est donc l'inverse de la période. M. A. Sa- 
mojloffadôcritdans^nnafen der Phyzik, une méthode 
de détermination de la fréquence d'un courant alter- 
natif employé à Féclairage. Au cours d'expériences 
ayant pour objet l'étude de l'influence produite sur la 
rétine par des excitations intermittentes, l'auteur se 
servait d'un disque rotatif portant des secteurs noirs et 
blancs alternés et éclairés par une lampe à incandes- 
cence alimentée par un courant alternatif . Il a constaté 
que quand les alternances de blanc et noir frappant 
l'œil sont synchroniques avec les alternances d'éclai- 
rage de la lampe^ le disque rotatif semble immobilisé. 
Les extinctions périodiques du filament, quoique n'im- 
pressionnant pas la vue, sont assez accusées pour em- 
pêcher la vision des nuances intermédiaires entre le 
maximum et le minimum de blanc et pour communiquer 
ainsi l'illusion du disque au repos. La fréquence d'un 
courant alternatif donné s'obtient donc en faisant 
tourner un disque agencé semblablement à celui-ci 
devant une lampe alimentée par ce courant. On réglera 
la vitesse angulaire jusqu'à ce que le moment de l'il- 
lusion soit atteint. Le nombre des secteurs blancs 
multiplié par le nombre de tours par seconde fournit le 
nombre de renversements du courant par seconde. La 
fréquence est égale àla moitié de la valeur ainsi obtenue. 
On peut, de la môme manière, déterminer la fréquence 
d'un interrupteur Wehnelt en le couplant en parallèle 
avec une lampe à arc. 

— De son côté, M. R. Manzetti, fixe un disque de 
cuivre et un petit parallélipipède de fer sur tige d'alumi- 
nium et les place chacun dans un champ alternatif indé- 
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pendant. Les plans du disque et du rectangle font avec 
la direction commune des deux champs des angles 
déterminés. Les champs alternatifs, dont l'intensité 
est supposée réglable et due à des courants alternatifs, 
produisent sur l'équipage, d'une part, par courants de 
Foucaul t dans le cuivre, d'autre part, par simple magné- 
tisme sur le fer, des moments de torsion dont la résultante 
peut être annulée par le réglage des champs, et le 
moment dû aux courants de Foucault dépend seul de la 
fréquence- 

— Essayeur d'isolation apériodique avec batterie de 
plies .sèches [Système Hartmann et Braun), il consiste 
en un galvanomètre sensible type Deprez-d'Arsonvai, 
disposé en série avec une batterie de piles sèches et 
une résistance auxiliaire, le tout réuni en une boîte 
portative facile à manier. La courroie sert à le porter 
en bandoulière ou ceinturé ; étant donné qu'il n'y a pas 
de manœuvre à faire pour la mesure, l'ouvrier qui 
souvent est obligé de travailler en position embarrassée 
sur une éclielle ou en couloirs étroits, a donc les deux 
mains libres. Il n'est pas influencé, comme les autres 
appareils, par des champs magnétiques extérieurs et 
peut ainsi servir àproximité de générateurs, de moteurs 
eÈ de conducteurs à charge intense ; il n'a besoin d'être 
orienté ni dans le méridien magnétique m ex po s iti o n 
horizontale, l'index suit apériodiquement et les dévia- 
tions sont proportionnées à l'intensité. On peut faire les 
mesures d'isolation avec la tension de service, confor- 
mément aux ordonnances de sûreté actuelles, soit direc- 
tement avec le voltage du réseau lorsqu'il s'agit de 
courant continu, soit avec une autre source de courant 
continu de voltage équivalent. Les valeurs du barème 
de l'appareil sont établies pour les mesures avec la 
batterie intérieure ; pour les mesures exécutées avec 
d'autres voltages, ces valeurs sont réduites selon une 
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formule simple, indiquée sur l'instrument, lequel en 
outre porte l'indication de sa résistance intérieure et de 
la tension de la batterie. Le système du galvanomètre 
ne réagit que sur courant continu, particularité qui 
permet de faire des mesures d^isolation pendant la 
marche aux services de courant alternatif, en alimentant 
Tappareil de courant continu superposé; Pour éviter la 
détérioration de l'appareil en cas d^isolation insuffisante 
de la canalisation, on mesurera toujours d'abord avec 
la batterie intérieure, après avoir vérifié celle-ci à l'égard 
de son état normal. A cette fin, on met des bornes en 
court circuit, pour voir si la déviation est de 80*; si elle 
ne l'est pas on règle l'index sur ce point à l'aide de la 
vis à entaille placée dans la paroi de la boîte, et 
commande une dérivation magnétique. 

— Un galvanomètre indépendant du champ magné- 
tique à principe intéressant est du à M. P. Weiss, qui 
relie à la bobine d'un galvanomètre ou ampèremètre 
du type d'Arsonval ordinaire une petite aiguille de fer 
doux et suspend la bobine avec des fils exerçant une 
force directrice aussi petite que possible. La force di- 
rectrice agissante est alors due à l'action de l'aimant 
permanent sur l'aiguille de fer, et, comme la force dé- 
viatrice dépend aussi du même champ magnétique, les 
déviations sont indépendantes des quelques variations 
se produisant dans la résistance magnétique de l'ai- 
mant. Ce fait est rendu évident par l'établissement du 
tableau des courants employés pour produire les dé- 
viations jusqu'à 70°, avec des champs de 500 et 600 
gauss; la différence maximum est seulement del/2 p,100. 
Les déviations ne sont, cependant, pas exactement pro- 
portionnelles au courant. 

— Un voltamètre pour faibles courants^ du docteur 
A. Lehfeldt (Sociétédephysiquede Londres), comporte 
un tube capillaire d'environ 25 centimètres de long 
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complètement rempli de mercure à l'exception d'une 
bulle d'une solution de nitrate de mercure de 1 cen- 
timètre de long placée dans le voisinage du centre. Des 
connexions sont établies avec les deux colonnes de 
mercure ainsi formées à l'aide de fils de platine tra- 
versant les parois du tube. On place l'instrument dans 
une position verticale, l'anode étant en haut et la 
quantité d'électricité qui passe est mesurée par le 
changement de volume de chaque électrode. Dans une 
expérience, cette modification a été mesurée à l'aide 
d'un micromètre; mais il est nécessaire, dit V Elec- 
tricien, que les courants soient faibles pour éviter les 
complications dues à la polarisation. 

— La balance-voltamètre automatique (Zeitschrift 
fur Elektrochimie) de M. W. Pfauhauser, donne la 
faculté de connaître directement le poids de la cathode 
sans qu'il soit besoin de l'enlever du bain électrolytique 
et, par conséquent, de déterminer automatiquement le 
poids du métal déposé pendant un certain temps ; cela 
sans retirer la cathode, la laver soigneusemept et la 
sécher avant de pouvoir constater son réel accroisse- 
ment de poids. L'élément delà cathode fixé au fléau et 
le bain galvanoplastique sont établis dans le même 
circuit, la colonne de support du fléau de la balance 
intervient comme une portion de ce circuit et le courant 
circule. Quand le poids du métal déposé atteint une 
certaine valeur, le fléau de la balance incline vers 
l'électrolyte, il établit un contact qui met une sonnerie 
en circuit et elle résonne. En même temps un contact 
entre au godet rempli de mercure et l'autre bras du 
fléau est rompu, le circuit principal est interrompu et 
l'opération cesse. Ce voltamètre a été spécialement 
étudié pour son emploi dans les travaux d'argenture. 
Son principe n'est pas nouveau attendu qu' Edison a 
fait breveter dès 1880 un voltamètre enregistreur 
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qU6lque peu semblable en son principe et en sa cons- 
truction. 

— Le Dispositif d'ÉlectroBcope atmosphérique enre* 
gistreur de M. Le Cadet, décrit à T Académie des 
Sciences, doit servir à des mesures électriques qu'il a 
rintention d'exécuter cet été au sommet du Mont-Blanc, 
et il a voulu : 1° réaliset Un collecteur d'électricité qui 
soit soustrait aUx difficultés offertes dans ce poste élevé 
et pour une observation de longue durée, par l'emploi 
soit d'un écoulement d'eau, soit d'une flamme, soit 
d'une mèche. Il s'est arrêté, à cet effet, à un dispositif 
consistant en chlorure de baryum et de radium étendu 
et non agglutiné dans une enveloppe en clinquant 
d'aluminium hermétiquement close et portée à l'extré- 
lùité d'une tige de laiton de 2 m. de longueur isolée 
sur un disque de soufre. De nombreux essais paraissent 
assurer d'excellents résultats ; 2P obtenir l'enregistre- 
ment continu des indications de l'électroscope trans- 
portable d'Exner, qui a servi à l'auteur dans ses 
ascensions en ballon libre, pour déterminer la variation 
du champ électrique avec la hauteur. M. Le Cadet 
semble avoir résolu cette Seconde partie de son pro- 
gramme par son dispositif photographique. 

Ohdogi'apheSé 

l/ondographe Hospitalier 6e compose d'un petit 
moteur synchrone qui commande pair lés trains d'en- 
grenage un tambour enregistreur et un commutateur, 
l'appareil est complété par un deuxième enregistreur 
dont l'aiguille trace, sur le tambour, la courbe du phé- 
nomène périodique. Cette aiguille est équilibrée afin de 
supprimer les frottements sur le papier ; de plus son 
bras de levier est très long et par suite les arcs (ordon- 
nées des courbes) se rapprochent d'une ligne droite. 
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— Vondographe Girardestanalogueetappropriéàla 
très basse fréquence des oscillations à mesurer. Le cou- 
rant principal alimentant les arcs passe dans une faible 
résistance aux bornes de laquelle vient se brancher un 
circuit dérivé passant dans un voltmètre enregistreur 
très amorti. Une batterie d'accumulateurs contrebalance 
la plus grande partie de la différence de potentiel aux 
bornes de la résistance, de sorte qu'on mesure en 
réalité cette différence de potentiel (ou bien l'intensité 
qui la traverse) diminuée d'une quantité constante ; on 
obtientainsi plus facilement un enregistrement à grande 
échelle des variations. Un commutateur, manœuvré 
par l'arbre du moteur au moyen d'un engrenage, ferme 
le circuit pendant une durée constante égale à une 
faible fraction de la durée du cycle du moteur et à des 
intervalles de temps égaux à 4r de la durée du cycle. 
On a ainsi au bout de 85 cycles le tracé d'une courbe 
représentant la variation pendant un cycle, étant 
admis, comme dans tous les appareils analogues, que 
les 85 cycles ont été sensiblement identiques. 

L'aiguille du galvanomètre, partant du zéro, reçoit 
d'abord une série d'impulsions dans l'intervalle des- 
quelles la force antagoniste tend à la ramener en ar- 
rière. Au bout de quelques secondes, pour une valeur 
constante du courant, elle exécute une série d'oscil- 
lations toutes identiques entre elles, et un étalonnage 
de l'appareil permet de trouver la relation entre la 
position de l'aiguille et la valeur du courant. La relation 
est encore sensiblement vraie lorsque l'aiguille, au lieu 
de recevoir des impulsions identiques, reçoit des 
impulsions lentement variables. 

Rhéostats hydrauliques. 

— Un rhéostat à liquide pour un potentiel de 
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11.000 volts figurait à l'exposition pan-américaine de 
Buffalo. Destiné aux effets d'illumination des palais ; 
il commandait simultanément 200.000 lampes àincan- 
descencedeS bougies, opérant les gradations de lumière 
depuis le rouge sombre jusqu'au blanc éblouissant. 
C'est la première fois, dit VElectrical World and En- 
gineer, que pareille quantité de lampes ont été insérées 
dans un circuit primaire où régnait une tension de 
11.000 volts et dont l'intensité lumineuse s'accroissait 
graduellement par la manœuvre du rhéostat. Il était 
monté au point d'aboutissement des câbles à courants 
triphasés venant du Niagara. L'édifice qui l'habitait 
contenait trois réservoirs d'eau affectés chacun à une 
phase du courant, ayant 3 mètres de longueur sur 
1 mètre de largeur et 1 mètre de profondeur, établis 
sur des isolateurs en porcelaine. La variation de ré- 
sistance. était obtenue par l'immersion dans le liquide 
de lames d'acier de 2 mètres 50 de longueur sur 18 milli- 
mètres d'épaisseur. Elles avaient la forme trapézoïdale, 
mesurant à une de leurs extrémités 30 centimètres et à 
l'autre 20 centimètres de longueur. Elles étaient dis- 
posées de façon à recevoir un mouvement de rotation 
autour d'un axe horizontal et à prendre des positions 
obliques en tournant. Par suite, suivant le sens du 
mouvement de rotation, le résistant va en augmentant 
ou en diminuant. Un appendice prolongeant la partie 
supérieure des lames demeure continuellement plongé 
dans le liquide et le circuit peut, à chaque instant, être 
supprimé au moyen d'un interrupteur à huile. Quand 
l'extrémité supérieure des lames est horizontale, l'ex- 
trémité inférieure la plus étroite appuie sur un contact 
métallique placé au fond du réservoir ; larésistance est, 
par ce moyen, mise hors circuit. La consommation 
d'énergie d'un semblable appareil doit être consi- 
dérable; elle n'est pas inférieure à 800 kv. Un moteur 
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actionnait ce rhéostat. Depuis le moment de rinaertioa 
dans le circuit jusqu'à celui où l'intensité lumineuse 
des lampes atteignait son maximum, il s'écoulait 
45 secondes: l'opération inverse durait 75 secondes. 

— Le Rhéostat à liquide perfectionné de M. Lindley 
consiste en un réservoir en bois plus long que ne 
l'exige la longueur des électrodes qui, dans ce cas, sont 
placées horizontalement. Elles sont fabriquées en fonte 
de fer percées d'un grand nombre de trous ayant pour 
double but de favoriser la libre circulation de l'élec- 
trolyte et les mouvements d'ascension et de descente de 
la plaque supérieure qui est manœuvrée par une vis» 
Les électrodes occupent à peu près le tiers du réservoir, 
le restant est réservé à un serpentin de réfrigération en 
tubes de cuivre dont les spires sont sillonnées par un 
écoulement d'eau réglé au moyen d'une soupape^ une 
pompe peut être même ajoutée si on veut considéra- 
blement augmenter le débit. Dans un essai fait avec 
cet appareil, on avait à absorber une énergie de 
154 k. w. — • 700 ampères sous 220 volts — il fut 
possible de maintenir la température de l'électrolyte 
pendant toute la période de durée de l'essai, c'est-à dire 
pendant six heures, à environ 97,5 degrés, et dans ce 
cas la fourniture de l'eau froide fut pourtant quelque 
peu restreinte; la température de l'eau de circulation 
au moment où elle sortait du serpentin était de 94,4 
degrés, soit 3,1 degrés en dessous de celle de l'élec- 
trolyte du réservoir. On aurait pu utiliser cette eau à 
l'alimentation des chaudières. — Ë. D. 

— Une nouvelle forme de résistances hydraulico- 
métalliques, réglables, a été employée et imaginée par 
MM. Haber et Geiperle pour leurs recherches expéri- 
mentales électro-chimiques sur l'alumine. Cette résis- 
tance comprend un grand nombre de tubes en nickel 
placés parallèlement et reliés à leurs extrémités par 
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un accouplement de même métal en U. Le tout est 
dressé dans un cadre ou châssis et les extrémités supé- 
rieures des deux derniers tubes sont ouvertes et munies 
d'un ajutage en caoutchouc qui communique avec un 
réservoir d'eau. (Zeitachrift fur Elektrochimie,) Bqs 
pièces de cuivre ou de nickel munies de glissières et 
d'une vis de serrage accouplent chacune une paire de 
ces tubes et peuvent être ainsi fixées à la hauteur 
désirée. Le premier et le dernier tube sont reliés par 
une borne au circuit* On conçoit dès lors que si toutes 
les pièces à glissière sont disposées au sommet des 
tubes, tout le courant passe directement dans l'appareil 
sans traverser les courbures de la résistance, tandis 
que si elles se trouvent en bas, le courant traverse tous 
ces tubes avant de se rendre aux appareils d'utilisation. 
En faisant varier les positions de tous ces ponts, on 
peut donc régler le courant dans des limites extrême- 
ment variables; et comme un courant d'eau froide 
circule constamment à l'intérieur des tubes de nickel, 
on évite de cette manière très simple réchauffement 
anormal, et par conséquent les modifications inatten- 
dues qui peuvent en résulter pour la résistance, et l'on 
obtient dès lors toute l'exactitude voulue. 

Piles. 

Un perfectionnement par le cadmium de la pile 
Clark, dû au professeur Callendar, donne des cou- 
rants assez intenses mais de courte durée, sans qu'il y 
ait polarisation et avec la certitude qu'après la dé- 
charge la force électromotrice de l'élément revient à 
sa valeur nominale, et cela sans aucun moyen artil^- 
ciel, comme, par exemple, le rechargement de la pile. 
L'électrode négative est composée d'un amalgame de 
cadmium et de mercure, fait dans des proportions con- 
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venables, aa-dessus de laquelle se trouve une couche 
de suinte de cadmium. Âpres, rient le mélange ordi- 
naire de cristaux de sulfates de mercure et de cad- 
mium dans lequel est noyée une bande amalgamée de 
platine. Un fil de même métal est relié à cette bande 
et constitue l'un des pôles, lautre pôle de la pile con- 
sistant en un fil semblable, qui plonge dans Tamal 
game de cadmium. Une couche de verre pilé empêche 
les différents produits de se déranger et enfin le col 
du récipient est rempli de glu marine en guise de bou- 
chon. Cet élément peu humide possède généralement 
une force électromotrice très stable à la condition de lui 
demander de faibles courants 1™ A. et très courts de 
durée. — La pile Henry Tinsley à amalgame de cad- 
mium y reçoit un fil de platine négatif isolé par un 
tube de verre; au-dessus sont des couches de sulfate 
de cadmium seul, puis associé au sulfate de mercure 
et recevant une plaque de platine constituant le posi- 
tif. Cette pile est constante, de 1.0190 v. 

— On peut faire varier la force électromotrice et le 
coefQcient de température de Télément Daniell avec 
la concentration du sulfate de zinc. La force électro- 
motrice d'un élément Daniell varie avec la concentra- 
tion du sulfate de zinc et la température. M. Chaudier 
a étudié ces variations pour des solutions de sulfate 
de zinc dans l'eau distillée depuis la saturation jus- 
qu'à zéro et pour des températures comprises entre 5» 
et 2(y>. Dans les expériences qu'il a faites la solution 
du sulfate de cuivre était toujours saturée. 1® En par- 
tant de la saturation, la force électromotrice d'un Da- 
niell croît quand la concentration du sulfate de zinc 
diminue, passe par un maximum pour une solution à 
1/2 pour 100, puis décroît pour des concentrations plus 
faibles ; 2<> le coefQcient de température d'abord néga- 
tif, croit et s'annule pour une concentration comprise 
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entre 7 pour 100 et 8 pour 100, ainsi que l'a indiqué 
Helmholtz ; mais après avoir atteint un maximum po- 
sitif, il décroît et s'annule de nouveau pour une solu- 
tion de sulfate de zinc à 1/2 pour 100. Au-delà, il con- 
tinue à décroître quand la concentration diminue; 
3<> l'élément Daniell fournit un étalon de force élec- 
tromotrice indépendant de la température, quand il 
est constitué par une solution de sulfate de zinc soit à 
7,5 pour 100 soit à 1/2 pour 100. 

Nouveaux Types 
d'Accumulateurs électriques. 

U accumulateur de MM. Ahbey et Jacob Altmos est 
constitué d'électrodes horizontales ; une bande de mé- 
tal (tenant toute la largeur de l'accumulateur) réunit 
les électrodes de même parité ; la série des électrodes 
positives est emboîtée par celle des négatives ; et, dans 
le but d'emmagasiner le bioxyde de plomb et de laisser 
passer la matière active, ces électrodes sont cannelées 
et percées de trous. Des feuilles de plomb isolées ob- 
turent les parois latérales ; on réalise ainsi un accu- 
mulateur totalement enfermé et affectant la forme 
prismatique. 

— Uaccumulateur de G.-W, Hough a chaque élec- 
trode constituée par une feuille enroulée en demi- 
cylindre, et portant des nervures dont les creux reçoi- 
vent le composé plombique. Les électrodes de même 
parité ainsi agencées sont placées les unes par-dessus 
les autres ; une fois terminée, la batterie affecte la 
forme cylindrique avec prise de courant aux deux 
bouts. 

— L ojccumulateuT Y. -G, Apple est composé d'une 
série d'éléments ; chacun d'eux est en plomb et offre 
la forme d'une caisse qu'une autre feuille de plomb 






60 L^ANN^S ÉLECTRIQUE 

sépare par le milieu en deux compartiments. Intérieur 
rement ces caisses sont cannelées^ et c'est dans ces 
rainures qu'est logée la matière active ; l'espace res- 
tant inoccupé dans les deux compartiments de l'élé- 
ment est suffisant pour y loger l'électrolyte. On peut» 
au dire de l'auteur, obtenir 4 volts de chaque élément 
aussi formé. 

— L'accumulateur de Menges (Hollandais) est cons- 
titué par une série de cellules placées côte à côte et 
séparées par des plaques isolantes. Dans une cellule, 
on loge deux plaques positives qui sont réunies ; le 
composé plombique est porté sur chacune de ces 
plaques ; une matière poreuse remplit les intervalles 
de ces dernières et les parois des cellules. 

— Trois accumulateurs Buckley. Le premier brevet 
donne la description d'une batterie d'accumulateurs à 
haute tension, la force électromotrice de chaque élé- 
ment y vient renforcer la force électromotrice de l'élé- 
ment voisin. Une caisse, divisée en compartiments 
par des cloisonnements étanches en métal, contient 
une certaine quantité d'électrodes. La plaque positive 
est placée d'un côté de chaque cloison: cloison et 
plaque positive sont reliées métalliquement ; la plaque 
négative est de l'autre côté. Ces deux plaques sont 
absolument isolées l'une de l'autre, car elles ne des- 
cendent pas jusqu'au fond du vase ; malgré cela, elles 
baignent l'une et l'autre dans l'électrolyte. — Les élec- 
trodes (deuxième brevet) sont disposées de la même 
manière que dans le type précédent, seulement elles 
ne sont séparées dans le récipient que par de simples 
grilles. On interpose entre les électrodes du charbon 
en menus fragments ou en poudre ; et de préférence 
du charbon de bois qui est doué de la propriété d'ab- 
sorber les produits gazeux de l'électrolyse. — Le troi- 
sième brevet est constitué par une série d'auges métal- 
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liques isolées les unes des autres par des grilles en 
matière isolante, les vides des grilles sont comblés 
avec un mélange de bioxyde de plomb et de coke. Un 
support en bois reçoit l'auge inférieure, tandis que 
Tauge supérieure est recouverte par une plate-forme 
également en bois, on marie ces deux plates-formes 
par des chevilles. 

— Accumulateur à gaz Andrew Plecher, Les vases 
de l'accumulateur sont constitués par un mélange d*ar- 
gile ou de plâtre et d'une solution de chlorure de pla- 
tine ou de chlorure de palladium. Cela fait un mé- 
lange céramique. Après séchage, les vases sont cuits 
de façon à donner par décomposition du chlorure sous 
l'action de la chaleur. Les parois intérieures des vases 
sont garnies d^un réseau conducteur formant électrode 
reliée au conducteur extérieur. Une électrode sem- 
blable extérieure est reliée au deuxième conducteur. 
La partie inférieure de la pile est constituée par une 
chambre munie d'un robinet d'écoulement et d'une 
conduite d'hydrogène : l'oxygène est emprunté directe- 
ment à l'air atmosphérique. Grâce au platine ou au 
palladium finement divisé provenant de la décompo- 
sition du chlorure, la combinaison chimique des deux 
gaa se produit dans les parois de l'élément. L'eau qui 
en résulte ruisselle des parois et tombe dans une 
chambre puis dans une rigole extérieure. 

Afin d'accélérer la combinaison, on fait usage d'une 
bobine d'induction $ dont le circuit secondaire est relié, 
d'une part, au pôle de la pile, ou accumulateur, 
d'autre part à un conducteur placé à peu de distance 
de la paroi extérieure du vase. Le circuit primaire de 
la bobine d'induction peut être alimenté, soit par une 
pile spéciale, soit par la pile à gaz elle-même, mise 
en circuit sur elle-même. L'avantage de l'emploi de 
la bobine d*induction est de chasser l'eau de combi- 

4 
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naison formée par les pores du vase et d'empêcher par 
conséquent la polarisation. Pour son fonctionnement 
cette pile n'a donc pas besoin d'un électrolyte : il se- 
rait plutôt nuisible. L'évaporation de l'eau de combi- 
naison y peut être accélérée par un courant d'air ou 
de gaz sec. Ce dispositif producteur d'électricité peut 
être employé pour la combinaison d'autres gaz chi- 
miques que l'oxygène et l'hydrogène, par exemple 
chlore-hydrogène, acétylène-oxygène, chlore-ammo- 
niac, etc.. Ce pourrait donc être soit une pile à gaz 
proprement dite, soit un appareil utilisateur des gaz 
souvent perdus comme sous-produits des opérations 
dans les industries chimiques. 

Un accumulateur plomb-zinc, — TJElek, Zeit, du 
26 juin publie une relation accompagnée de dia- 
grammes et de tableaux de quelques expériences effec- 
tuées avec des batteries zinc-plomb par M. Gabran. 
Il ât usage d'une boîte en cuivre amalgamé comme 
plaque négative divisée eu compartiments séparés par 
des cloisons amalgamées et perforées ; les plaques po- 
sitives sont des plaques au peroxyde de plomb ordi- 
naire. Comme électrolyte, il emploie un mélange de 
sulfate de zinc et d'acide sulfurique. En opérant la 
décharge de 2,4 volts à 2,1 volts en 10 heures, il obte- 
nait avec une batterie 331 watts-heure pour un poids 
total de 14,3 kg. Il a poursuivi ses expériences pen- 
dant un an et demi avec ces batteries et il n'a trouvé 
aucune raison qui s'oppose à leur application pratique. 
Leur avantage sur l'accumulateur ordinaire au plomb 
réside en un poids moindre d'électrodes et une plus 
grande force électromotrice. Le cuivre n'est pas at- 
taqué. 

Accumulateur à hydrure de cuivre. — Si l'on asso- 
cie, comme électrode négative, une plaque de charbon 
revêtue d'hydrure de cuivre Cu'H* en électrolysant 
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une solution acidulée sulfuriquement de sulfate de 
cuivre avec un courant d'un ampère à 2 volts 5, à une 
plaque de peroxyde de plomb formant électrode posi- 
tive, on obtiendrait prétendument une force électro- 
motrice de 2,79 volts et une capacité considérablement 
supérieure^ paraît-il, à celle de Taccumulateur au 
plomb. 

Blèctrodeè d'accumulatêuts. — M. Jungner a sa 
cathode en plaque portant des pointes sur un côté ; 
on met la matière active sur la plaque, de manière que 
les pointes fassent saillie. Cette cathode est préparée 
de la manière suivante, avec un métal dont Toxyde 
est insoluble dans la potasse. On prend une plaque de 
nickel de la forme indiquée, on la plonge dans une so- 
lution de chlorure de sodium, il se forme une couche 
de chlorure de nickel. On plonge ensuite la plaque 
dans de la potasse qui transforme ce chlorure en oxyde, 
puis dans l'acide chlorhydrique qui donne avec cet 
oxyde un chlorure de grande porosité : 

NiO* -f 4Hcl = Nicl* + 2H«0 -f Cl« 

La plaque amalgamée ensuite avec de l'amalgame 
de zinc est employée comme cathode. A la décharge, 
il se produit la réaction : 

NiO» + 2K0H + Zn = NiO + K«0«Zn + H«0. 

La réaction inverse se produit pendant la charge. — 
Au lieu d'électrodes en nickel On peut employer des 
électrodes en fer ; les réactions sont à peu près les 
mêmes. 

— M. K. V. Stechow, de Berlin, prend un cadre à 
l'intérieur duquel sont fixées des bandes de plomb en- 
roulées en spirales, ayant une de leurs extrémités 
libres pour faciliter le jeu de la dilatation et de la con- 
traction. Après la fixation, elles sont soumises & une 
pression qui a pour but de fermer partiellement l'es- 
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S^iH^ Êiulouf des enroulements et d'amener leurs bouts 
{iii3à li^^ Umit^ du cadre. Une masse granuleuse so- 
\{Mi^ Àm\^ )\^u peut être utilisée avec avantage dans 
wUo ^^tH^r^tioix ^n d empêcher le remplissage com- 
jU^il iUvi iut^rvs^Ueij successifs entre les spirales. L'é- 
Ivv^tnnt*^. ^^irèist di::i:^Iutîon de cette matière inerte dans 
IVitu. i^si pi'^tt^ à être placée dans le bain électroly- 
^ii^Ui*. ^VUo fibrine d'électrode> conYenablement fabri- 
4U(X>, jxxxnW^^ uu^ grande surfoce, tout en ayant une 
^>tKUH.^yuif p^lativeuient faible, avantage d'une impor- 
t»yuH^ cii>pr^l^bledans raccumulateur. 

in v^ cumulateur monstre. — On a beaucoup re- 
marqué c^ t^ Pan-American Exibition de Buffalo, un 
u^cuuiatateur, construit par le Gould Storage C®. Cet 
oièmuiit. eu plomb pur, est constitué par 50 plaques 
pu^^itive^^ et 51 plaques négatives de 38 centimètres de 
largûur sur 76 de hauteur. Son poids total est de 4 
tuiiao», y compris le liquide et le bac en bois doublé 
do plomb. Il peut fournir une décharge de 2,000 am- 
pèi^s pendant 8 heures, 4^000 ampères pendant 3 
heures ou 8,000 ampères pendant 1 heure. Au régime 
do 3\LXX) ampères il représente une énergie disponible 
d imviroû 32 kilowatts-heure. Cet accumulateur dé- 
tient le record, jusqu'à nouvel ordre, du poids, de la 
puissance et de l'énergie. 

Recharge des Accumulateurs. 

M* L, Baudry de Saunier décrit dans la Locomotion^ 
un appareil dû à M. Thomas d'Agen. Cet appareil se 
coTiiposo simplement d'une planchette d'ébonite sur 
iaqiuillo sont montées : quatre bornes, dont deux pour 
rarrivéD du courant et deux pour la sortie ; une douille 
pour le montage d'une lampe de 16 bougies (laissant 
pa^Her 1/2 ampère) ou de 32 (1 ampère); un tube ho- 
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rizontal contenant un liquide spécial ; enfin une ma- 
nette de contact qui fait passer le courant dans ce tube- 
Pour utiliser Tappareil, il suffit dès lors d'enfoncer un 
raccord dans une douille de montage de lampe ordi- 
naire, après s*ètre informé de la nature du courant qui 
doit être continu, et de sa tension qui ne doit pas excé- 
der 120 volts ; puis, ayant mis en place la lampe de 
résistance, de frapper un coup de pouce sur la manette 
du contact. Le liquide rougit immédiatement dans le 
tube horizontal du côté où se trouve le pôle positif. On 
attache alors le fil qui se trouve de ce côté-là à la borne 
positive de l'accumulateur, et l'autre à la borne néga- 
tive. On peut dès lors laisser Taccumulateur se rechar- 
ger seul. Si épuisé soit-il, il récupérera en une nuit 
assez de fluide pour fonctionner encore plus de 500 ki- 
lomètres. Le rechargeur de M. Thomas s'adresse aux 
médecins, aux dentistes, aux préparateurs de labora- 
toires, etc., à toutes les personnes qui emploient de 
petits accumulateurs. 

-^ La capacité des accumulateurs augmenterait en 
élevant la température de l'endroit où s'effectue la dé- 
charge ; en maintenant les batteries à une température 
constante de 45^ à 55<>, on est parvenu à leur faire 
rendre 40 0/0 d'énergie en plus, d'après un ingénieur 
hanovrien. Il est douteux, mais non point impossible, 
que cette découverte repose tout au moins sur un prin- 
cipe vrai qu'il serait bon d'approfondir avant de don- 
ner de son application des résultats aussi exagérés. Ce 
procédé a été, du reste, indiqué par Gaston Planté, qui 
conseillait de chauffer les éléments. 

— Par courant alternatifs M. B.-E. Bail, intercale 
dans le circuit de charge les éléments et les en retire 
durant une alternance conformément à la variation de 
la force électromotrice alternative, c'est-à-dire que si 
la force électromotrice alternative est de trois volts, 
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par exemple, un élément d'accumulateur est introduit ; 
et lorsque la force électromotrîce augmente plus d'élé- 
ments sont intercalés jusqu'à ce que, au sommet de la 
courbe, la batterie entière soit en circuit ; lorsque la 
force électromotrice commence à décroître, les éléments 
sont éliminés dans l'ordre inverse. La branche néga- 
tive de la courbe subit alors une commutation et la 
même opération se renouvelle, les éléments, cepen- 
dant, étant introduits et retirés dans un ordre de suc- 
cession inverse à ce qu'il serait sur la branche positive 
de la courbe. L'appareil qui remplit ces fonctions con- 
siste en un commutateur compliqué, actionné par un 
moteur synchrone. 

Soupape électrique 
et Redresseur condensateur. 

Pour transformer des courants alternatifs sir,i- 
ples et polyphasés en courants continus^ M. Nodon 
utilise avec un appareil simple et d'un fonctionne- 
ment parfaitement régulier, la propriété, découverte 
par Buff en 1857, que présente une anode d'alumi- 
nium plongée dans un électrolyte d'opposer un obstacle 
très considérable au passage d'un courant. Il consti- 
tue une pile d'un cylindre de fer ou de fonte au cen- 
tre duquel est maintenu, à l'aide d'un bouchon de 
caoutchouc, un bâton d'aluminium allié à 5 pour 100 
de zinc, immergé dans une solution neutre et saturée 
de phosphate d'ammoniaque. Si l^on applique à cet 
élément une force électromotrice alternative qu'on fait 
croître progressivement de 15 à 110 volts, il se forme 
en quelques secondes, à la surface du bâton d'alumi- 
nium, une couche de phosphate d'alumine qui se com- 
porte comme un isolant parfait jusqu'à 130 volts. Un 
dispositif automatique relie alors les bornes du circuit 
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d'utilisation à celle du courant alternatif par Tlnter- 
médiaire d'éléments ainsi disposés : A chaque borne 
du courant alternatif (monophasé ou polyphasé) sont 
reliés les p61es de nom contraire de deux éléments ; 
quant aux pôles restés libres, on a réuni ensemble ceux 
de même nom et Ton obtient un courant qui se dirige 
de Valuminium vers le fer. Divers clichés projetés par 
M. Pellin, reproduisent des courbes déterminées par 
M. Hospitalier, à l'aide de Tondographe. Le redresse- 
ment du courant est complet, il n'y a plus de change- 
ment de signe, même quand le circuit d'utilisation n'a 
pas de self- induction, (Un arc à régulateur continu et 
un petit moteur de ventilateur fonctionne). On a ob- 
tenu un courant, non plus simplement redressé, mais 
presque rigoureusement constant, en chargeant une 
batterie d'accumulateurs, par suite d^un effet de capa- 
cité, ou même en actionnant un moteur Rechniewki 
de 4 chevaux. Il est d'ailleurs facile d'obtenir ce résul- 
tat à volonté en mettant en dérivation sur les bornes 
du circuit à courant continu un condensateur constitué 
par un élément assez semblable à ceux qui ont été dé- 
crits plus haut, dans lequel la couche de phosphate 
d'alumine constitue l'isolant. Le rendement de la sou- 
pape électrique, mesuré au wattmètre, atteint 75 à 80 
poqr 100; il parait indépendant de la période entre 
les fréquences 42 et 84. La force électromotrice et Tln- 
tensité sont Tune et l'autre réduites de 10 pour 100 en- 
viron dans la transformation, La solution ne parait 
pas subir d'altération. En réglant, au moyen d'un 
manchon de verre qui coiffe le bâton d'aluminium, la 
densité du courant entre 5 et 10 ampères par décimètre 
carré, la température se maintient, dans un appareil 
d'une puissance de 4 chevaux, au voisinage de 55<>. Il 
est possible d'utiliser des forces électromotrices des- 
cendant jusqu'à 50 volts. Poursuivant les expériences 
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dans une usine alimentée par la Section de TOuest- 
Parisien, à Neuilly sur-Seine, les puissances élevées 
donneront sans doute des résultats aussi satisfaisants 
que ceux obtenus jusqu'à 4 kilowatts. 

— A la suite de cet exposé à la Société Française 
de Physique^ M. Pollak y précise les résultats aux- 
quels il est arrivé, depuis 1893, sur l'emploi des re- 
dresseurs pour courants alternatifs et, depuis 1895, 
sur les redresseurs à aluminium. 

L'emploi des sels alcalins, et spécialement des phos- 
phates, comme électrolytes a permis de monter de 
20 volts à plus de 100 volts les tensions des courants 
redressés. Les clapets de M. Pollak, tout en servant 
de condensateurs, ont même pu être employés jusqu'à 
200 volts ( Comptes rendus, 21 juin 1897 et 10 juin 1901) : 
le montage employé permettait l'utilisation des deux 
phases du courant alternatif. Un rendement de plus 
de 75 pour 100 a été constaté au laboratoire de la So- 
ciété de Physique de Francfort (février 1899). Des 
courbes de courant complètement redressé ont été ob- 
tenues à diverses reprises et notamment, en 1901, avec 
l'ondographe de M. Hospitalier (Eclairage électrique^ 
27 juillet 1901). M. Pollak a réalisé plusieurs applica- 
tions industrielles de ses appareils en alimentant, en 
1895, des moteurs et lampes à arc à courant continu 
(Zeitschriftfûr Electrochimie, Helf 2, 1897-1898), en 
chargeant les accumulateurs de tramways électriques 
de son système à Francfort. Enfin, en juin 1901, à la 
Société internationale des Electriciens, avec un de ses 
appareils, M. Pollak a chargé les accumulateurs d*un 
automobile et chargé un moteur à courant continu de 
6 chevaux. 
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Thermométrle par résistances 
électriques. 

En refroidissant des résistances métalliques jusqu'à 
la température de Thydrogène liquide que leur gradua- 
tion, faite à des températures supérieures, ne convient 
plus à cette température très basse : Le thermomètre à 
résistance d'or, qui s'écarte le moins du thermomètre 
à hélium, donne 23^,5 au lieu de 20>,5 absolus, tandis 
que le thermomètre à résistance de cuivre ou de fer 
donne des valeurs de la température inexactes de 26^ 
et de 32<*. Il y a lieu de remarquer que les résistances 
métalliques, à la température d'ébullition de l'hydrogè- 
ne liquide, ne représentent plus que de faibles fractions 
de leur valeur évaluée dans la glace fondante (Revue 
scientifique). Avec le cuivre, la résistance se réduit au 
105®, avec l'or au 30®, avec le platine à une fraction 
variable du 35® au 17®, avec l'argent au 24®, enfin avec 
le fer au 13® seulement de sa valeur à 0> centigrade. 

— Le couple thermo-électrique platine-pla- 
tine irridié, peu coûteux, sensible, paraît préférable 
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à M. Daniel Berthelot comme couple thermo-électrique. 
Les anomalies signalées paraissent provenir presque 
uniquement de l'altération chimique du palladium ou 
du platine, quand on les porte au rouge dans une 
atmosphère réductrice comme celle qui peut exister 
dans un four à gae ou dans la flamme d'un bec Bunsen ; 
car, malgré un emploi presque journalier, il n'a jamais 
eu d'irrégularités avec des couples chauffés électrique- 
ment dans une atmosphère d'air, d'azote ou d'anhy- 
dride carbonique. La relation entre les forces électro- 
motrices e et les températures centigrades ^, la soudure 
froide étant placée à (>>, est fort simple. Si Ton porte 
en coordonnées log e et log ^, la courbe entre 4(X>> et 
l,10O> est représentée, aux erreurs d'expérience près, 
par une droite. E. Becquerel avait appliqué une for- 
mule de ce genre au couple platine-palladium entre de 
faibles intervalles de température^ et M^ S. Holman 
a montré qu'elle convient dans les limites étendues 
aux couples formés par le platine et ses alliages (1). 

Là Cuisine électrique. 

L'École Ménagère de Saint-Imier utilise les appa- 
reils électriques de cuisine, fours à rôtir, fourneaux de 
pâtisserie de MM. Parvilléefrères. Des commutateurs 
installés sur les appareils règlent la chaleur aux allures 
voulues. 2 kilos de viande sont cuits en 55 minutes ; 
un poulet ne demande qu'une demi-heure et les p&tis- 
séries un petit quart d'heure. Pour le repas entier, 
l'énergie utilisée n'a été que de 2 kw-heure à 0,12 le 
kw, ce qui fait petitement 0,25. 

On chaufferait ainsi en Allemagne les marchandises 

(1). (De Queen et G^* ont fait de môme un pyromètrê avec 
galvanomètre à leotare directe, couple de platine et support de 
porcelainêé) 
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étalées dans les vitrines et les montres des commer- 
çants, dans le but d'empêcher la formation de la glace 
sur les panneaux de vitres. Un cadre de fer est garni 
de spires de fils. 

Dessication électrique des Textiles. 

A Lyon, Tétuve employée est essentiellement cons- 
tituée par un cylindre en tôle, dans Tintérieur duquel 
on suspend la soie à dessécher. Un 2® cylindre entoure 
le 1®', et c'est dans l'espace annulaire compris entre 
les deux qu'est placé le foyer électrique. Ce foyer se 
compose de tubes de cuivre enveloppés de fils de ferro- 
nickel, recouverts d'amiante, dans lesquels circule un 
courant électrique. Par conductibilité, la chaleur des 
résistances se transmet aux tubes de cuivre et l'air de 
l'espace intercylindrique s'échauffe, développant ainsi 
une température constante de 120° C dans le cylindre 
intérieur. 

Chauffage des Wagons. 

Pour, sans trop de frais, chauffer les wagons à une 
température uniformément suffisante, M. Sabouret, à 
rOuest, a imaginé de disposer des chaufferettes élec- 
triques sur le plancher de la voiture, entre deux ban- 
quettes de chacune deux places ; quatre voyageurs 
peuvent ainsi se chauffer les pieds. Un véhicule à 
couloir central et à plates-formes, muni des chauffe- 
rettes électriques à résistances métallo-céramiques 
Parvillée frères, a été essayé avec succès. Maintenant, 
deux séries de chacune cinq chaufferettes en cuivre 
jaune estampé constituent l'équipement de chaque 
wagon, ces chaufferettes mesurent 0'^,80 de long sur 
0™,14 de large, et ressemblent comme surface aux 
chaufferettes à thermo-siphon. Elles sont agencées 
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directement, aveo régulation automatique, sur le par- 
quet de la voiture, un cadre en bois nivelle la saillie 
formée au-dessus du plan du parquet. C'est le courant 
de la ligne, sous 500 ou 600 volts, qui alimente direc- 
tement les cinq chaufferettes d*un groupe, montées en 
tension, en sorte que chaque appareil fonctionne avec 
110 volts environ de tension, consommant 1 ampère 
ou 110 v^ratts, ou 1.100 watts pour la consommation 
totale de la voiture. La dépense est de fr. 165 à l'heure 
ou 2 fr. 64 pour 16 heures de service, l'énergie coûtant 
fr. 15 le kilowatt-heure. Les dit chaufferettes d'une 
voiture desservent l'emplacement de quarante voya- 
geurs. 

Chaleur des Lampes à Incandeseenee. 

Une lampe de 16 bougies, fonctionnant à une tension 
de 100 volts, immergée dans une demi-pinte (environ 
8 décil.) d'eau, amène cette eau à TébuUition en une 
heure. Si on entoure une lampe de ce genre de coton, 
ce coton roussit et finit par s'enflammer. Dans une des 
expériences que nous avons faites, l'inflammation du 
coton a été accompagnée d'une détonation due à 
l'explosion de la lampe. On doit en conclure qu*une 
lampe à incandescence doit être considérée comme 
parfaitement susceptible de causer un incendie et qu*il 
est dangereux de placer un appareil de ce genre à 
proximité de matières essentiellement inflammables, 
telles que la plupart des marchandises qui figurent 
dans les étalages des magasins. Une lampe en contact 
aveo des objets en celluloïd les enflamme en moins de 
cinq minutes, et ce danger est particulièrement à 
craindre dans les magasins de jouets, où on voit fré- 
quemment des lampes à incandescence suspendues au 
milieu de balles en celluloïd pour enfants. 
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Nouveaux Fours électriques. 

M. Holborn, du Reichsanstalt de Berlin, a imaginé 
une forme nouvelle &q fourneau électrique de labora- 
toire permettant d'obtenir des températures de 1.500'^ 
avec le courant électrique habituel de 110 volts. Ces 
fourneaux sont de deux modèles : l'un pour le chauffai^^e 
des creusets, l'autre pour le chauffage de tubes de 
44 centimètres de longueur. Le principe reste le même i 
le courant électrique est amené à travers une résistance 
formée d'un fll de platine ou de nickel enroulé sur u n 
tube en porcelaine mince. Le creuset, ou la substance 
à chauffer, est placé dans le tube, et l'intervalle entre 
le fll extérieur et le récipient qui contient la résistance, 
est rempli d'asbeste ou de quartz en poudre. Le nickel 
résistant' donne 1,000<> C, le platine l,500o avec H am 
pères et 110 volts. 

— Four et creuset en magnésie à incandescencp 
électrique, — L'appareil de M. H. -M. Howe (Labora 
toire métallurgique de l'école des mines de l'université 
de .Colombia) se compose essentiellement de deux 
semi-cylindres en magnésie, sous silice, avec cou 
vercle et bouchon en même substance; ce dernier est 
perforé pour laisser passer suivant son axe les conduc- 
teurs d'un couple thermo-électrique. Le four est chauffé 
par un fil de platine enroulé en hélice pénétrant dans 
le bloc par une ouverture et en sortant. Un courant 
électrique traverse ce fil, le porte à l'incandescence, 
on obtient ainsi tous les degrés de température dési 
râbles inférieurs jusqu^au point de fusion du platine- 
Le creuset placé au sein du four est également en mr^ 
gnésie. On peut multiplier les anodes avce des barreaux 
métalliques avec fils enroulés. 
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Liquéfaction de diverses substances. 

Un vieux poteau en fer est dérouillé sur un point où 
passe un tour de fil conducteur relié à un des pôles de 
la dynamo, et Tautre pôle est relié à une baguette de 
charbon placée dans un support isolant. Un courant 
de 190 A. et70 V., lors du contact du fer et du charbon, 
àarcvoïtaiqueun 2,500 et 4,000^0., suivant l'intensité, 
le fer placé en regard de la baguette de charbon : en 
vingtn)iDutes, on coupe un poteau de 15 centimètres de 
diamètre. 

— La fusion directe du minerai de fer etl3,fTodution 
d'excellent acier est possible avec des dynamos fours 
de Gysinge, système Stassouo, à Canonica, près 
Bergame (Italie), dans ce dernier cas, une tonne de fer 
exigerait 3,000 chevaux-heures. — Le sulfate de baryte, 
le 1er chromé et la silice donnait aussi la baryte et le 
chrome, 

— Des interruptions dans la production de hauts- 
fourneaux^ qui fournissent 600 tonnes en 24 heures 
comme à Youngstown (Ohio), produites par une bielle 
de machine soufflante à réparer par exemple se fait par 
de Tare, qui fond les blocs de fonte obstruant les tuyères 
et les évents, avec une dynamo de 220 volts environ et 
de 160 à 1 ,0()0 A. Pour la fusion avec Tare, avec un seul 
charbon, il faut 80 V., réglable à partir de 50 volts, 
au moyen d'une résistance spéciale. 

— Le quartz fondu^ étant utile à la fabrication de 
récipients qui serviraient à étudier les propriétés des 
fciubsfaTices à haute température et plus particulièrement 
des thennomètres à gaz à haute température, a 
substitué, pour cela, l'électricité à la flamme oxhydri- 
que. L'arc électrique, peut être employé comme source 
de chaleur dans la fusion de la silice sans avoir à 
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craindre des phénomènes de réduction compromettant 
les résultats, le succès des essais étant assuré par l'em- 
ploi d'un courant d'air. Un four absorbant 300 A., 
50 V., l'arc fond le quartz en une minute environ. 

— Le verre à fondre arrive de réservoirs à l'aide de vis 
d'Archimède, dans un creuset où, par des arcs voltaï- 
ques jaillissant des électrodes, il entre en fusion et 
s'écoule, aussitôt, dans la chambre d'afânage divisée 
en plusieurs compartiments par des cloisons perforées. 
Dans les compartiments plongent des plaques d'élec- 
trodes en faisceaux de largeur appropriée et donnant 
passage à un courant électrique intense. La masse 
fondue agissant comme un faible conducteur, alors que 
le courant qui la traverse est des plus énergiques, un 
échauffement tranquille et régulier a lieu qui fluidifie 
tranquillement et régulièrement le verre et permet 
aux bulles d'air ou de gaz de s'échapper rapidement 
parle haut. L'affinage est rapide, la masse s'écoule par 
des trop-pleins dans un bassin où on la recueille, ou 
peut rester fluide. 

— AStangfjorden, en Norvège, onfond avec 400 kw. 
la tourbe d'abord séchée et façonnée en blocs par pres- 
sion, puis introduite dans des cornues chauffées par des 
bobines de résistance placées à l'intérieur. Il se déve- 
loppe un gaz propre au chauffage et à l'éclairage, un 
liquide goudronneux pouvant servir à fabriquer la 
parafine, le sulfate d'ammoniume, et Talcool méthyli- 
que. Le résidu est un charbon susceptible de se subs- 
tituer au charbon de bois ou au coke des usines à gaz. 
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CHAPITRE IV 



ÉLECTRO-CHIMIE 

Electrodes électro-chimiques. — Cuivrage et blindage 
des navires. — Dépôts métalliques. — Ozone. — Sucre. 



Electrodes électrO'Chimlques. 

M. C.-L. CoUins (Société Américaine d'Electro- 
Chimie de Philadelphie) préfère les électrodes en gra- 
phite artificiel dans un four opératoire. Les diffé- 
rentes formes de carbone ont différentes tempéra- 
turcs d'oxydation, et celle du graphite est supérieure 
de plusieurs centaines de degrés à celle du carbone 
amorphe. Au cours de la réduction d'un oxyde en 
présence de deux espèces de charbon douées de diffé- 
rentes températures d'oxydation, l'une, caractérisée 
par la température d'oxydation la plus basse, est con- 
sumée préférablement à l'autre. On peut, pour cette 
raison, faire des électrodes en graphite, tandis que 
dans le mélange de réduction une forme de charbon 
aisément consumée, telle que le| charbon de bois, est 
applicable. Ce graphite^ peut être facilement débité 
par des machines. 

Dans les gros fours et avec des courants intenses, 
des essais comparatifs sur le carbone amorphe et le 
graphite révèlent la beaucoup plus grande résistance à 
Foxydation des électrodes en graphite; leur rendement 
fut trouvé quatre à huit fois aussi grand que celui du 
carbone amorphe, tandis que leur prix n'est que le 
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triple de ce dernier. Les anodes en graphite sont très 
recommandées pour l'électrolyse des chlorures ; affec- 
tées à cette destination, elles sont pratiquement indes- 
tructibles. Dans l'électrolyse des sulfates, l'oxydation 
détruit les anodes en graphite et elles ne sont pas pré- 
conisées pour cet objet. Les sels grimpants détermi- 
nant la corrosion des joints des électrodes poreuses 
peuvent être facilement éliminés par l'abolition de la 
porosité au moyen de la paraffine, les électrodes en 
graphite étant partiellement suspendues dans une 
chaudière contenant de la paraffine en fusion, les 
pores se remplissaient d'huile. 

— Le panier pour électrolyse Jacolliot a des anodes 
déplaçables facilement, dans le bain électrolytique, 
lorsque la résistance ou Tintensité du courant change, 
car ce panier a la forme d'un cylindre coupé par un 
plan diamétral et formé de toiles métalliques ou de fils 
métalliques assez gros pour ne pas offrir trop de résis- 
tance au courant. On met les matières à électrolyser 
dans ce panier que l'on plonge dans le bain de part et 
d'autre du panier servant d'anode. 

— Les anodes de platine sont attaquées plus facile- 
ment dans l'acide chlorhydrique concentré que dans 
l'acide chlorhydrique dilué. M. F. Bran a trouvé 
maintenant que dans un acide de densité donnée, l'at- 
taque diminue lorsque la densité de courant aug- 
mente. Ce phénomène s'explique par la diminution de 
concentration de l'acide en contact avec les anodes 
produites par le courant, cette diminution étant plus 
accusée avec une densité plus élevée. Le platine iridié 
est moins attaqué que le platine. 

Cuivrage et Blindage des Navires. 

Depuis quelque temps (Electro-Techniker, de 
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du zinc pourra faire disparaître les obstacles à Tintro— 
duction du zinc électroly tique dans les procédés d'ex- 
traction. Les opinions ne concordent pas sur la causa 
réelle des dépôts de zinc spongieux. Là où, cependant» 
ils sont dus principalement à la séparation simultanée 
de l'hydrogène à la cathode et à Tadhérence de petites 
bulles de ce gaz à la surface de ce métal, Tadditîon à 
rélectrolyte de matières insolubles arrivées à un état 
parcellaire très ténu semble un moyen de combattre la 
difficulté- 

— M. Pfanhauser [Zeitschaft fur Elektrochemie), 
cherchaDt les causes de la nature spongieuse du dépôt 
obtenu à la cathode quand des solutions de sels d'é- 
tain sont soumises à Télectrolyse, croît que ce dépôt 
est dû à r insuffisante concentration de Télectrolyte à 
la surface de la cathode et à la séparation subséquente 
de Vïl ou autres cations, à la place de Tétaîn. Le re- 
mède consiste à employer une solution très concentrée 
comme électroly te, avec un courant de faible densité; 
il recommande l'agitation du liquide pour favoriser la 
circulation. Dans ces conditions, l'étain peut se dépo- 
ser sous la forme cristalline, les plus gros cristaux 
étant obtenus avec une densité de courant de 0,50 am- 
père et une force électromotrice de 0,20 volt et se dé- 
posant principalement aux arêtes de la cathode. Ses 
expéneoces ont prouvé que, même en solutions 
aqueuses, une faible différence de potentiel sufiBt pour 
séparer Tétain à la cathode et il considère que les 
mêmes forces électrolytiques agissent dans le centre 
de la masse d'un métal fondu et refroidi lentement. 

— Un inventeur de Brigdeport (Connecticut) aurait 
imaginé un procédé permettant de cuivrer galvano- 
plastiquement la surface des portes en bois, qui offrent 
dès lors une résistance particulière. On fait, au préa- 
lable, baigner la porte de bois dans un mélange d'huile 
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de lin et de gomme résineuse; puis on la laisse sécher, 
on polit le bois et on étend un vernis à la gomme 
laque. On fixe des bandes de cuivre sur les tranches 
de la porte, puis les deux faces de celle-ci sont recou- 
vertes d'une poudre métallique ou de cire contenant de 
la plombagine. On plonge alors cette porte dans le 
bain galvanoplastique en reliant un des fils aux bandes 
métalliques dont nous avons parlé tout à l'heure, et on 
laisse agir le courant. 

— Un cuivrage très adhérent, à toutes épaisseurs, le 
plus rapidement et le plus économiquement possible, 
sur des objets de forme quelconque, en fer, fonte, acier 
ou zinc, réalisé par M. Desselle par le procédé de 
Wilde, mais en intervertissant les rôles de la cathode 
et de Télectrolyte. Au lieu de faire mouvoir les pièces 
dans le liquide, il projette le liquide, sous pression, 
contre les pièces à cuivrer et contre les anodes. Pour 
obtenir ce résultat, on dispose dans l'intérieur des 
cuves une grande quantité d'ajutages par lesquels le 
sulfate de cuivre hydraté, placé dans un réservoir su- 
périeur, arrive au bain et il en dirige les jets de ma- 
nière à fouetter énergiquement toutes les surfaces des 
anodes et toutes celles des pièces à cuivrer, à balayer 
les corps étrangers et les gaz qui, par leur présence, 
nuisaient à la régularité du dépôt. 

— « Faisant couramment, dit M. E. de Langaudin, 
dans mon usine métallurgique, des dépôts galvano- 
plastiques, je viens de constater un fait que je ne 
pense pas avoir été observé jusqu^ici et que je crois 
bon de faire connaître. Peut-être y a-t-il quelque parti 
à en tirer. Je fais souvent des dépôts galvaniques d'é- 
tain sur du fer ou de la fonte, mais la pellicule dépo- 
sée n'empêche pas le fer de se rouiller; alors, pour 
obtenir l'immunité contre la rouille, je fais d'abord un 
dépôt de cuivre rouge ou de laiton et, par dessus, un 
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dépôt d'étal n, quand les liquides dans lesquels est 
plongé l'objet peuvent attaquer le cuivre et moins l'é- 
tain. Or, dans ces conditions, si Ton entame à la lime 
les métaux de recouvrement en allant jusqu'au fer, on 
ne retrouve plus d'apparence de cuivre; il s'est /ormé 
à la Hurface du fer un alliage parfait composé de 
cuivre d'étain — et peut-être de fer, car l'adhérence est 
a)}solue, — sorte de métal blanc qui, dans le cas pré- 
sent, protège très bien contre la rouille le fer sous- 
lacent (1). » 

— Le zingage électro-chimique emploie des bains 
au cyanure de potassium, coûteux et toxique, ou de 
ziocate alcalin (Heathfleld et Rawson), auquel Cow- 
percoles et Walter ajoutent du zinc pulvérisé en sus- 
pension. M. Quivy a obtenu d'aussi bons résultats au 
moyen d'un bain de sulfate de zinc à 5 kilogrammes 
pour 100 litres d'eau, additionnés de 10 grammes d'a- 
cide acétique. La densité du courant mis en œuvre 

(1) Joints. On enrobe de cuivre ou autre métal, par calvano- 
plastlfl Jos rondelles ou joints préalablement découpés dans une 
feuille d'amlant«. Le cuivre déposé ainsi en couche mince, égale 
et ininterrompue, forme une enveloppe complète protégeant 
Tamiante, enviUoppe qui est assez malléable pour épouser exac- 
tement les inéiïalîlés ou rainures des parois à joindra. L'ajniante 
intérieur no pouvant plus se détériorer constitue le matelas 
plastique inaltérable. On conçoit donc que l'ensemble puisse 
former un excellent joint susceptible de resservir un nombre 
de fois d'autant pi as grand qu'on apportera de soins lors de sa 
manipulation. Par suite, il devra être très économique. |*our 
décaper des surfaces métalliques, on les soumet à l'action d'un 
électrolyte tel que les ions, l'anion surtout, attaquent superfi- 
ciellement le métal formant Tanode et forment un sel soluble, 
et le caîbion du se! soluble est tel qu'il se forme secondaire- 
ment un hydroxyde soluble à la cathode inattaquable. Les deux 
produits des ions (sel métallique et hydroxyde soluble) doivent, 
pendant leur décomposition mutuelle dans le bain, précipiter 
sous forme inâoluble le métal décapé de l'anode, lequel peut 
Être fi^cîleinent récupéré comme produit secondaire, 
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électro-chimique est de 1,5 ampère par décimètre 
carré. Les pièces de fer doivent être préalablement 
décapées dans l'acide sulfurique étendu d'eau, puis 
lavées. Le zinc se dépose en couche adhérente et si 
uniforme qu'elle laisse apparents, en les rendant 
même plus visibles, d'après ce que déclare M. Quivy, 
les défauts du fer. Bien qu'il n'existe plus, dans ces 
conditions, la combinaison du zinc avec le fer, qui 
rendait cassant ce dernier métal, la protection serait, 
paraît-il , aussi efficace que dans le procédé à 
chaud (1). 

Les épaisseurs de plomb de 7/1000 de millimètres 
sont encore très fortes, alors que les feuilles d'or ont 
0.00015 millimètres d'épaisseur. Dès l'année 1873, 
Wood obtenait ces feuilles par une méthode électroly- 
tique avec des feuilles de cuivre 1/100 de millimètm 
d'épaisseur, préalablement obtenues par laminage 

(1) Pour empêcher la corrosion des parois intérieures des 
chaudières à vapeur et les laisser métalliques sans incrusl ci- 
tions très adhérentes ; à Hemelinger on suspend, dans la chau- 
dière, des plaques en zinc qui ont été soumises à une prépara- 
tion, jusqu'ici tenue secrète — est-ce bien nouveau? — et dont 
la présence empêche toute action nuisible des sels contenue 
dans l'eau d'alimentation. L'on suspend ces plaques de zinc tk^ 
manière qu'elles se trouvent en contact avec les parois âa la 
chaudière et, en même temps,' on les fait plonger dans l'eau. 
On obtient alors les effets suivants : le contact du fer et du zîiu? 
provoque, dans l'eau chargée de sels, un courant qui oxyda le^ 
plaques de zinc ; de plus, il se dégage en même temps, sur le^ 
parois des chaudières, des bulles d'hydrogène qui empêchent 
les dépôts d'incrustation d'adhérer fortement au fer. Avec t^e 
dispositif, les sels nuisibles en suspens dans l'eau d'alimenia- 
lion, notamment les chlorures, n'agissent plus que sur le nue, 
et les parois en ter demeurent exemptes de toute corrosion . 
Quatt aux incrustations peu adhérentes qui se forment encore, 
on pdut facilement les enlever au moyen d'un simple brossage. 
De rieilles expériences démontreraient qu'il faudrait 1 kg lU 
de iinc par mètre carré de surface. 
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et plongées dans une solution de cyanure d'or où l'on 
faisait passer le courant électrique : Tor se déposait en 
couche mince sur le cuivre ; on dissolvait ce cuivre 
dans Tacide azotique et on obtenait des pellicules d*or 
excessivement fines. M. Cari Endruweit, de Berlin, 
prépare des fouilles de papier ayant un dépôt métal- 
lique sur une de leurs surfaces. Pour cela, cet inventeur 
fait passer une feuille métallique sans fin dans un bain 
de sulfate de potasse; il se produit sur le métal un 
dépôt de sulfate, invisible à Toeil, mais suffisant pour 
faciliter le travail ultérieur. On fait ensuite passer la 
feuille successivement dans des bains électroly tiques 
de cuivra et de nickel, puis sur une brosse qui met une 
couche de colle sur le dépôt métallique ainsi obtenu. 
Une feuîNe de papier est ensuite collée par dessus. On 
fait sécher le tout; on peut alors détacher facilement 
la feuille de métal qui est sur l'une des faces du dépôt 
éleetrolytique. On prépare ainsi des feuilles de papier 
métallisées sur un eôté ; les produits de ce genre sont 
utilisés danis la construction des induits pour dynamos. 

Les corps traités par Pozone* 

Ilsacquièrentde?^ propriétés nouvelles, dit M. P. Vil- 
lard : Toxygène ozonisé préparé par la méthode ordi- 
naire» e.st â peu près sans action sur le gélatinobromure 
d'argent* On obtient, au contraire, une action intense 
en mettant sur la plaque sensible, ou à quelques milli- 
mètres de celle-ci, un corps capable de détruire Tozone 
(papier, caoutchoue, etc.). Une pièce de monnaie donne 
ainsi I au contact, une effigie très marquée : l'action 
n*exîste pas si la pièce a été préalablement chauffée au 
rouge. Il n*est pas nécessaire que Tobjet actif soit mis 
en présence de la plaque sensible pendant Tozonisation. 
La propriété d'impressionner le sel d'argent persiite 
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plus de 24 heures après que Tozone a cessé d'agir. On 
obtientdes résultats analogues avec des subtances inor- 
ganiques, par exemple des métaux préalablement 
traités par la chaleur rouge ; certains d'entre eux ac- 
quièrent, sous l'influence de l'ozone, une activité assez 
grande qui persiste pendant plus d'un jour. Le bismuth 
est dans ce cas, mais les résultats sont très irréguliers 
et semblent attribuables à un corps étranger. L'alumi- 
nium donne des résultats assez constants ; toutefois, 
l'impression photographique n'est pas uniforme ; elle 
se compose d'un semis de points noirs sur un fond 
grisâtre. L'aluminium silicié s'est montré extrêmement 
actif, sans qu'il soit cependant certain que le fait soit 
dû au silicium. L'action exercée sur laplaque sensible 
a lieu à une distance de plusieurs millimètres. Il 
semble même que l'émanation ou le rayonnement 
émis soient susceptibles de traverser une feuille très 
mince d'aluminium laminé. Le fait a été observé une 
fois avec l'aluminium silicié très actif. Il n'est pas 
encore possible, surtout en l'absence* de phénomènes 
d'ordre électrique, de relier ces faits par une hypo- 
thèse. Maïs on entrevoit la possibilité d'expliquer sim- 
plement un grand nombre d'observations très diverses : 
eu particulier les propriétés des papiers isolés rentre- 
raient dans cette catégorie. On sait d'ailleurs que 
Thénard attribuait leur activité à l'action de l'ozone. 

Sucre électrolYtique. 

Le D'^ Botho Schwerin, de Munich (UElectrical 
World, de New- York), avait imaginé une étude d'ex- 
traction de l'humidité contenue dans toutes espèces de 
substances réduites en fragments ou amenées à un état 
de division très parcellaire, telles que la pulpe de 
bois, la tourbe, les fruits, l'argile gâchée, la betterave. 
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Ces matières étaient employées comme diaphragme 
interposé entre des électrodes perforées, l'eau ifQuant 
à travers la cathode. Le dispositif comprenait une ca- 
thode cylindrique perforée, une anode concentrique 
intérieure et une hélice intermédiaire provoquant Ta- 
vancement de la matière et opérant la déchirure de la 
croûte superfidelle. Il a appliqué ensuite ce principe 
à Textraction du sucre de canne et de betterave. La 
substance à traiter est engagée entre une cathode for- 
mée d un tissu en fil de cuivre et un diaphragme fil- 
trant montés sur les deux faces opposées d'un châssis- 
auge. L'anode de zinc, d'aluminium ou tout autre mé- 
tal capable de donner des sels insolubles aveo les 
acides contenus dans la solution sucrée brute, est pla- 
cée dans un compartiment rempli d'eau, extérieur 
au diaphragme et muni d'une cannelle ayant pour ob- 
jet de remplacer Teau évacuée de la cathode. La fonc- 
tion opératoire du courant est double : les sels décom- 
posables sont ôlectrolysés, les anions s'unissant avec 
l'électrode de zinc ou d'aluminium sont précipités, 
tandis que les bases alcalines, en même temps que les 
jus sucrés et Talbu raine solubles, sortent avec l'eau 
qui traverse la cathode pour se rendre dans l'auge. On 
se trouve donc là on présence d'une purification coïn- 
cidente par réiectrolyse qui pourrait rendre la mé- 
thode industriellement pratique. Les indications por- 
tant sur Ja consommation d'énergie manquent. 
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CHAPITRE V 



LUMIÈRE 



NouYelles lampes. — Eclairage et réparation des lampes. — 
Limitation du nombre de lampes en circuit. — Groupes 
électrogènes d'éclairage. — Lampes parlantes et chantantes. 



Nouvelles Lampes* 

M. Crawford-Vœlker, pour les courants à haut vol- 
tage, 500 volts au moins, utilise un filament formé de 
carbure de titanium. — Un filament d'osmium con- 
somme moitié moins que le charbon. — On peut dimi- 
nuer le platine par un culot spécial (Hollub). — Une 
Société d'éclairage de Leutzch, près Leipzig, aurait 
aussi des lampes à charbons spéciaux mélangés de 
corps étrangers, augmentant la puissance de lalumière. 
Deux bras en aluminium peuvent remplacer les char- 
bons et se régler facilement. — Le système économi- 
seur Wydts-Weissmaun est aussi une question de fila- 
ments. — Ayant trouvé que les gaz ou vapeurs incandes- 
cents donnent de bons résultats éclairants, M. Cooper- 
Hewitt a constitué des lampes en tubes de verre, armés 
d'électrodes et remplis de gaz ou vapeurs raréfiés qui 
sont maintenus incandescents par le passage, dans 
leur masse, d'un courant sous une force électromotrice 
modérée ; la vapeur agirait comme conducteur du cou- 
rant. — M. D.Moore, revenant sur des recherches an- 
ciennes, fait passer un tube ou tout autre forme d^ 
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récîpîeDt iraoslucide dans les appartements à éclairer. 
Les extrémités du tube étant reliées à la source d'é- 
nergie on dehors des emplacements à éclairer ou dans 
un endroit où elles peuvent être convenablement pro- 
tégées contre tout danger de contact ou tout choc acci- 
dentel, le tube contenant un gaz poussé à un haut 
degré de raréfaction et de nature telle que Tapplica- 
tîon de l'énergie électrique aux électrodes qu'il porte 
le rend lumineux par la transmission de l'une à l'autre. 
Dans l'installation pratique du système, le tube de 
verre pourrait être établi à demeure dans la position 
qu'il doit occuper en service et les électrodes placées 
dans un meuble ou dans un petit compartiment prati- 
qué dans lo mur de la chambre, destiné à les protéger 
et là seraient en communication avec les deux pôles 
d un commutateur intercalé directement sur les con- 
ducteurs de distribution venant de l'extérieur ou relié 
aux bornes d'un transformateur. 

Eclairage et Réparation des Lampes. 

Le maximum d'éclairage^ d'après M. J.-C. Fish 
{Wesitern Elecirician), est obtenu en plaçant la lampe 
à 1™ 50 de l'objet à éclairer. La position donnée ordi- 
nairement aux lampes suspendues, la pointe en bas et 
Je culot en haut, est absolument détestable; une lampe 
de seize bougies n'en donnera guère alors que sept 
d'une manière effective, car les seize bougies d'inten- 
sité lumineuse ont été calculées dans le plan horizon- 
tal de la lampe; il faudra donc lui donner cette posi- 
tion^ c'est-à-dire la relever de manière à en recevoir la 
lumière sur le côté. Dans un atelier, par exemple, la 
chose sera facile, et une ficelle double passée autour 
de la pointe et rattachée au conducteur su£Qra pour la 
maintenir horizontale; elle distribuera alors son pou- 
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voir éclairant de seize bougies avec toute son inten- 
sité. 

— Pour remettre une lampe à neuf y M. Pauthon- 
nier fait ouvrir la lampe, enlever le filament usé et le 
remplacer; on soude le filament neuf en remplissant 
Tampoule avec un hydrocarbure particulier et en fai- 
sant passer, au moyen de la pince qui maintient le 
filament, un courant tout auprès des points d'attache ; 
sous l'influence de la décomposition du carbure» l'hy- 
drogène se dégage par l'ouverture de l'ampoule, pen- 
dant que le carbone se dépose tout aux extrémités des 
électrodes (celles-ci déjà munies d'un dépôt de carbone 
résultant de la soudure primitive) et à l'extrémité du 
filament nouveau; cette double apposition de carbone 
détermine la soudure du filament; une petite tjueiîe 
est soudée au sommet de l'ampoule, pendant que \eû 
parois de cette dernière sont légèrement chaufîées, ce 
qui détermine, par l'influence de l'oxygène atmosphé- 
rique, la transformation en oxyde de carbone fixé à la 
paroi interne de l'ampoule. L'opération se termine 
comme à Tordinaire. Comme matières premières, on 
économise ainsi culot, ampoule, platine, nickel, et, 
comme main-d'œuvre, toutes les longues et minu- 
tieuses opérations du soudage du platine dans le verre, 
tréfilage du nickel, soudure des électrodes, etc., etc. 

Limitation de l'usage du nombre de lampes 
en circuit. 

M. Ralph Patterson a imaginé, au lieu d* in ter 
rompre ou d'intercaler une résistance, de limiter par 
deux aimants, chacun relié en série avec un interrup- 
teur à charbon, les deux circuits étant réunis en paral- 
lèle entre les bornes, l'appareil couplé en série sur Tuûe 
des branches du circuit : aussi longtemps que Tinten- 
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dté du courant demeure Inférieure à la limite assignée, 
les arrangements du circuit resteront tels que le cou- 
rant traverse les spires de l'électro-aimant, les contacts 
et une borne placée à droite. L'Jntensité vient-elle à 
excéder la. limite admise, aussitôt Télectro-aimant, plus 
excité, aspire son noyau, le mouvement rapproche les 
contacts en charbon permettant au courant de passer 
dans i'éleetro-aimant auxiliaire qui, immédiatement, 
attire son noyau, rompt le contact entre cl'autres char- 
bons. Cette action a pour effet de diminuer l'excitation 
du premier électro-aimant et les premiers charbons se 
séparent de nouveau sous l'effort combiné du ressort 
et du contre-poids placé à l'extrémité du bras de levier 
relié au contact supérieur. Quand ces contacts sont 
écartés, le courant total les traverse provoquaijt la for- 
luation d'un arc dont la résistance considérable intro- 
duite dans le circuit assombrit l'éclat des lampes à in- 
candescence. Cet arc se trouvant en série avec le second 
électro aimant, la réduction de l'intensité du courant 
affaiblit suffisamment Texcitation de cet aimant pour 
permettre au contre-poids de fermer les contacts des 
seconds charbons, amenant une nouvelle excitation du 
premier électro-aimant, Les premiers charbons se re- 
mettant au contact, le cycle des opérations se répète, 
causant une fluctuation de lumière dans les lampes 
aussi longtemps que le courant est au-delà du point 
normal. 

Groupes électrogènes d'éela{rage. 

Pour des fanaux électriques, on emploie, en Améri- 
que, une turbine à vapeur et une dynamo, le tout 
monté sur la même plaque. La partie mobile de la tur- 
bine consiste en une roue en acier munie d'ailettes ou 
augets qui assurent une grande vitesse de rotation; 
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celte vitesse est de 2,000 tours par minute, mais elle 
peut atteindre 10,000 tours. Les roulements de l'arbre 
de la turbine s'effectuent par des billes d'acier. La va- 
peur est amenée de la machine. La lampe arc du fanal 
comporte un seul charbon positif ; l'électrode négative 
se compose d'une roulette munie d'un certain nombre 
de contacts en cuivre. Si l'éclairage est trop vif, deux 
trains venant à la rencontre, un verre dépoli dimi- 
nuera l'éclat. 

A la campagne^ on peut utiliser un des groupes con- 
nus, Noé, Aster, Vedovelli, Dion, Gramme; età défau 
d'accumulateurs, régulariser ainsi le courant. Dans 
une cuve en bois doublée de plomb et ayant la forme 
d'une auge, on dispose des lames de plomb de la façon 
suivante : On prend un morceau de bois carré, ayant 
par exemple 40 centimètres de long et 3 centimètres de 
côté. On le plonge dans une solution chaude de brai 
noir pour le rendre isolant et inattaquable aux acides. 
Sur ce morceau de bois, on plie une feuille de plomb 
de 3 à 4 millimètres d'épaisseur, de 30 centimètres de 
largeur ; on la place à cheval sur le morceau de bois, 
de façon qu'elle tombe de chaque côté, d'une longueur 
de 40 à 45 centimètres, sans que les deux pans viennent 
se toucher. On fixe les feuilles sur le morceau de bois 
à l'aide d'une vis. Il faut faire soixante et un de ces 
morceaux munis de leurs plaques, puis on les dispose 
sur les bords de l'auge en les appuyant par les extré- 
mités qui dépassent les plaques, en ayant soin de 
laisser 3 centimètres d^intervalle entre les plaques qui 
plongent ainsi dans l'auge. Aux deux extrémités on met 
encore un morceau de bois, mais n'ayant qu'une pla- 
que simple au Heu d'en avoir une double. Ceci fait, on 
fixe les morceaux de bois à l'aide de vis sur les bords 
de Tauge pour éviter qu'ils se déplacent; on verse de- 
dans un liquide composé d'eau et d'acide sulfurique 
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marquant 12 à Taéromètre Baume, on joint les deux 
dernières plaques à Taide de fils, à chacun des fils 
allant de la dynamo à Téclairage, et le régulateur élec- 
trolyÈique est constitué. 

Lampes parlantes et chantantes. 

On sait qu'une lampe à arc à courant continu fait 
entendre un bruissement particulier, assez intense, 
quand, dans le voisinage des conducteurs électri- 
ques correspondants et parallèlement au courant qui 
les traverse, circule un second courant faible et 
intermittent, tel que celui d'une installation télé- 
phonique. Nous en parlons dans la Télégraphie sans fil. 
Si Ton parle dans un téléphone placé dans ces condi- 
tions, tous les sons produits sont nettement reproduits 
par la lampe à arc. En réalité, les vibrations obtenues 
dans celles-ci correspondent à des variations de cha- 
leur et d'intensité de Tare. De cette constatation dé- 
coule ridée du téléphone sans fll. Dans ce téléphone, 
le poste d'émission est combiné à un réflecteur qui en- 
voie les rayons émis par Tare sur un poste récepteur 
placé à grande distance et formé par un miroir para- 
bolique, par une plaque de sélénium placée, en son 
centre, sur le trajet d'un circuit téléphonique avec 
batterie, et par un microphone placé derrière le miroir 
parabolique. Le sélénium a pour propriété de changer 
de conductibilité électrique sous l'influence des varia- 
tions de lumière. Les ondes lumineuses d'intensité va- 
riables qui viennent frapper le miroir récepteur, quand 
on parle devant le microphone, ont, dès lors, pour effet 
de faire varier à tout instant la conductibilité de la 
plaque de sélénium et par suite influencent le courant 
du récepteur téléphonique, qui reproduit ainsi les sons 
émis. Un téléphone sans fil est dès ce moment réalisé. 
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Ce dispositif peut également être utilisé pour la récep- 
tion de dépèches et leur reproduction indéfinie, à la 
manière d'un phonographe. Il suffit, tout d'abord, pour 
enregistrer la dépêche, de faire déplacer à grande vites- 
se^ devant la source lumineuse ou devant le miroir 
récepteur, une pellicule photographique sensibilisée 
sur laquelle s'inscrivent les intensités lumineuses va- 
riables. Pour reproduire les sons correspondant à ceux 
de l'émission, il suffit de repasser la pellicule impres- 
sionnée, à la même vitesse, entre les rayons concen- 
trés d'une source lumineuse et la plaque de sélénium ; 
les parties plus ou moins claires ou obscures de la pel- 
licule absorbent une quantité de lumière variable, dé- 
terminant des variations de conductibilité du sélénium 
et, par suite, l'émission d'un son au microphone. L'au- 
teur de cette disposition de reproduction indéfinie de 
sons obtenue par moyens lumineux, M. Ruhmer, pro- 
pose, pour désigner son appareil, le nom de photogra- 
phone^ par analogie avec celui de télégraphone Poul- 
sen. Les applications de ces nouveaux dispositifs de 
téléphonie sans fil semblent, au premier abord, devoir 
être assez restreintes. La plus intéressante serait celle 
qui permettrait aux navires de communiquer, par lan- 
gage oral, entre eux ou avec la côte. 

— Arc téléphonique de Simon. — Si l'on superpose, 
dit M. P. Janet, au courant principal, dans unarc àcou- 
rant continu, le faible courant alternatif provenant 
d^un microphone ordinaire, l'arc peut servir de récep- 
teur téléphonique. Simon envoie le courant du micro- 
phone dans Tun des enroulements d'une bobine d'in- 
duction dont l'autre enroulement, à gros fil, est placé 
en série sur le circuit principal. On peut encore faire 
agir le microphone sur l'arc par l'intermédiaire d'un 
condensateur et d'une ou deux bobines d'induction. 
Les sons sont d'autant plus intenses que l'on, emploie 
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un miorophoBe pouvant supporter un courant intense 
(1 à 2 ampères) et des charbons très condacteurs (par 
exemple chargés de sels) qui donnent un arc très long. 
— Arc chantant de DuddelL — Si, sur un arc ordi- 
naire à courant continu entre charbons homogènes, on 
met en dérivation un circuit comprenant un conden- 
sateur à capacité C et une bobine à self-induction L, pour 
un réglage convenable de l'arc, on obtient un son dont 
la période est déterminée par la formulé de résonnance. 
T == Stt VCL et en même temps le circuit dérivé est 
traversé par un courant de même période. Selon les 
capacités pour une bobine donnée, Tare donne les notes 
successives de la gamme ; on réalise l'expérience avec 
un clavier approprié. L'influence de la self-induction 
peut se montrer en enfonçant un noyau de fil de fer 
dans la bobine; le son baisse; toutefois si l'on enfonce 
trop le noyau, le son s'éteint : cela est dû probablement 
à ce que la dépense d'énergie par hystérésis devient 
trop grande. Si au contraire on enfonce dans la bobine 
une autre bobine en court-circuit, le son monte, une 
induction mutuelle étant équivalente à une diminution 
apparente de la self-induction. La bobine peut-être un 
cerceau d'enfant comprenant 6 spires ; et alors un second 
cerceau semblable au premier et à 20 spires doune, 
quand on l'approche du premier, des effets très no- 
tables d'induction mutuelle; en particulier on peut, 
dans ce circuit secondaire, allumer à distance une 
lampe de 5 bougies, 110 volts; c'est un moyen très 
commode de reproduire les effets de la haute fréquence. 
L'expérience réussit également bien si l'on alimente 
Tare avec un courant alternatif de fréquence 42 (secteur 
de la Rive gauche), la fréquence des oscillations ob- 
tenues étant très grande par rapport à celle-là. L^arc à 
courant continu entre électrodes de cuivre rend, dans 
les mêmes circonstances, non pas un son, mais une 
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sorte de souffle très léger et très constant dont la hau- 
teur est celle du son qu'on aurait obtenu avec des 
charbons homogènes. Si, sur un réseau de conducteurs 
où se trouve déjà un arc chantant, on monte un autre 
arc à la manière ordinaire, c'est-à-dire sans circuit 
dérivé, il se met à chanter à l'unisson du premier, et 
dans ce cas, même avec des électrodes métalliques, on 
obtient un son très intense. Ce moyen simple d'obtenir 
deux sources sonores exactement à l'unisson pourra 
sans doute trouver son application dans certaines expé- 
riences d'acoustique, en particulier dans les expériences 
d'interférence. 
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TRACTION ÉLECTRIQUE 

Transports de force et chemins de fer, — Câbles de distribution 
d'énergie. — Tramways et accessoires. — Aatomobiles. — 
Bateaux électriques. -^ L'électricité dans les mines. •— Trac- 
tions diverses. 



Transports de Force et Chemins de Fer. 

Les transports de force se multiplient. De Saint- 
Maurice à Lausanne, la tension a été poussée au-delà 
de 25.000 v.; Côme a une ligne de 37 km. à 20.000 v.; 
Saragosse, des lignes de 45 et 86 km. à 30.000 v.; Voi- 
ron, Mairans (Isère), 50 km. à 26.000 v.; Beznau, près 
de Valdshut, 60 k. à 25.000 v.; de Hochfelden à Oerli- 
kon, 30.000 V.; à Montréal, comme courant triphasé 
avec fils aériens, 25.000 v. Pour le funiculaire de 
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Vevey -Mont- Pèlerin, 1.600 mètres et 250 v. Le plus 
long chemin de fer électrique a 215 km., en Valteline; 
Cuba a deux lignes, 25 km.; Berlin a son chemin de fer 
aérien et souterrain, 10 km. 500; Paris, son second 
méirQ (Etoilo-Place d'Anvers). 

Des K boosters » négatifs le long des voies diminuent 
les courants de terre de la ligne (Gisberskopp). 

On peut distribuer par trois fils avec une dynamo, 
avecliî neutre au milieu d'une bobine de self introduite 
dans Je circuit. 

Le magnétisme peut servir, par puissants électro- 
aimants (Guénée) ou avec des bobines de fils enroulés 
sur l'essieu des roues et augmentant l'adhérence de 
celles-ci et du rail (expériences à Seattle). 

Aux machines à coudre, à filer^... on peut adapter 
des moteurs électriques. 

Câbles de Distribution d'énergie. 

Pour opérer sûrement et pour ne proposer à la dis- 
cussion sur ce sujet, à la Société des Electriciens, que 
les points incertains, controversés ou même ignorés, 
la quatrième section a dressé un véritable question- 
naire étudié et discuté; un grand nombre d^ingénieurs 
et de constructeurs-électriciens y ont répondu. Ainsi il 
a été établi que : les considérations d'ordre mécanique, 
ainsi que la composition des divers éléments d'un 
câble, tels que : nombre et nature des fils composant 
le ou les conducteurs, épaisseur et spécification des 
matièrei^ isolantes à employer, nature et dimensions, 
sont autant de points variant avec chaque cas particu- 
lier et les conditions de fonctionnement d'installation, 
par conséquemment qu'il n'y a pas de règle fixe à 
poser et qu1ls doivent être réglés d'accord avec le 
constructeur. Par contre, peuvent être soumises à la 
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discussion les conditions électriques ci-dessous aux- 
quelles doivent satisfaire les câbles au point de vue 
électrique. Ceux-ci étant divisés en trois catégories 
principales suivant la tension de fonctionnement, doi- 
vent avoir un isolement kilométrique minimum de : 
700 méghoms jusqu'à 1.000 volts; 3.000 mg. jusqu'à 
4,000 V.; 6.000 mg. jusqu'à 30.000 volts. Après pose, 
les résistances d'isolement des câbles, y compris les 
raccords, doivent être au minimum le tiers des valeurs 
ci-dessus. En dehors des mesures de résistance et d'i- 
solement kilométrique, il y a lieu de demander au 
constructeur des essais de résistance à la rupture du 
diélectrique, soit à l'usine, soit après pose. Dans le pre- 
mier cas, on adoptera une tension alternative efficace, 
double de la tension de fonctionnement à l'usine. Cette 
tension sera aussi bien appliquée entre conducteurs, 
qu'entre conducteurs et armatures. Pour les essais 
après pose, on adoptera une tension alternative efficace 
qui sera la tension de service majorée de 25 pour 100. 
Ces indications s'entendent à la fois pour installations 
à courants continu et alternatif. 

Tramways et Accessoires. 

Le moteur doit être essayé et accomplir son travail 
sans grandes étincelles, ni chauffer à plus de 60<» C. 
L,e frein peut être à air comprimé et régler la vitesse 
(Londres, 8 milles à l'heure). Le trolley peut avoir sa 
poulie de contact s'abaissant automatiquement (Félix 
et Villard), sa chape pivotante ou galet de contact 
avec bras de guidage et roues (A. Fayol). Le trolley 
aérien sur route de Siemens et Halske, le chariot Ve- 
dovelli, le chariot avec caniveau GuiflBisch et Barbil- 
biau reçoivent ou amènent parfaitement le courant. 
Paris, du fait de l'électricité, des automobiles, a 
3.175 chevaux de moins. 

6 
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Les râcloirs pour les rails ou les fils de troUeya 
débarrasser des ordures, du givre... ont été perfection- 
nés. 

Bajtimore a placé dans son sous-sol un conducteur 
en cuivre servant de feeder de retour et évitant l*éiec- 
trolyse des conduites d'eau et de gaz. 

Pojur Paris, M. D.-A. Casalonga précoi^ise une 
plate/orme roulante souterraine. Pour desservir un 
couloir étroit, MM. Pawling et- Harnischfeyer, de 
Milnaukee (Visconsin) ont fait nn pont roulant. 

Automobiles. 

Le chariot, au lieu d'être remorqué, est rendu auto- 
moteur par un moteur électrique à courant triphasé, à 
ijiouvement absolument synchrone à celui du moteur 
de la voiture. Le trolley automoteur est établi de ma- 
nière qu'il précède la voiture en exerçant d^une façon 
permanente une faible traction sur le câble qui le relie 
au véhicule sans être influencé par les variations d'o- 
bliquité du câble. Ce trolley pèse une vingtaine de ki- 
los seulement. L'omnibus de 1900 pesait 2.400 kilos à 
vide, son moteur 800 kilos, soit en tout 3.200 kilos; il 
pouvait porter 16 à 18 personnes; mais celui de juin 
1901, entre Fontainebleau et Sannois (4 kilomètres en 
20 n^inutes), consomme 0,641 kilowatt-heure par 
voiture-kilomètre. Les frais d'établissement peuvent 
être estimés à 30.000 francs par kilomètre de voie. — 
Eberswalde, près de Berlin, utilise aus3i ce système 
après des essais concluants. 

— Une machine à gazoline combinée avec une dy- 
namo, un moteur pour chaque roue conductrice d'ar- 
rière, une petite batterie d'accumulaLteurs et un 
combinateur ; aucune connexion mécanique entre 
l'arbre de la machine et les roues motrices du véhi- 
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cule, en sorte que la dynamo peut fonctionner libre- 
ment, à une vitesse pratiquement uniforme, donne 
une automobile électrique combinée. A régime ordi- 
naire, le courant passe directement de la dynamo aux 
moteurs; quand la consommation d'énergie est moin 
dre, le courant se trouve automatiquement emprunté à 
la batterie placée entre la dynamo et le combinateur. 
Quand il y a consommation extraordinaire d'éner^ne, 
la batterie fournit le supplément nécessaire. Le mé- 
lange de gaz et d'air brûle complètement, d'où une 
économie de combustible et suppression de la mauvaise 
odeur. Cette Compagnie a récemment mis en service un 
omnibus destiné à transporter 18 personnes et aména^^é 
d'après ce système. Sur l'arbre de la machine, qui a 
une puissance de 10 chevaux et fait 600 tours, repr^i^e 
directement l'armature d'une dynamo de 5 kilowatts 
sous 110 volts. Les moteurs, d^une puissance de 5 che- 
vaux peuvent supporter sans avarie une surcharge de 
100 0/0 durant une demi -heure, et une surcharge de 
200 0/0 pendant cinq minutes. La batterie se compose 
de 50 éléments d'une capacité de 90 ampères-heure. 

Bateaux électriques* 

Un bateau électrique à accumulateurs fait un serviee 
régulier de voyageurs sur le fleuve à Omaha. Cette in- 
novation très ingénieuse est due à la Compagnie de 
Tramways électriques à trolley aérien d'Omaha. Le 
bateau peut porter 75 passagers, il mesure 13 mètres; 
de long. Le pilote logé à l'avant opère sa manûeuvre 
avec un coupleur ordinaire de tram. La Compagnie des 
Tramways ayant sa station d'énergie installée sur la 
rive, elle peut avec la plus grande facilité opérer la 
charge des batteries que l'on dissimule sous le plancher^ 
de façon à ne pas empiéter sur les places nécessaireâ 
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aux sièges des passagers. Le Vakaila^ h. Cowes, 
étéapooté électriquement par M. Arougkam. 

— Des remorqueurs électriques font le service entre 
Berlin et Zebndenick. Ces em bar cation sjont une lon- 
gueur de 15 à ]6 mètres, une largeur au maitre-couple 
de 3 m. 25, un creux de 1 m. 64 et un tirant 
d'eau de 1 mètre 05. Elles sont capables de remorquer 
des péniches de 150 tonnes. Le principal avantage de 
ces loueurs mus électriquement réside dans le déplace- 
ment d'eau qui est considérablement moindre que ce- 
lui des remorqueurs à vapeur de puissance de traction 
équivalente. Leur emploi est tout indiqué sur lescourïj 
d'eau et canaux étroits et peu profond,-!) ou présentant 
de fortes incurvations. Le transport des marchandises 
par eau requiert une force de traction atteignant toat 
au plus un cinquième de celle qui est exigée sur les 
voies ferrées. La dépense de combustible est réduite 
dans cette proportion. 

— Le remorquage électrique, avec canalisation aé^ 
nenne, va exister sur le canal qui, depuis 1835 » relie 
larivlère de Miami au lac Eriéet dessert les villes de Cin- 
cinnati et de Toledo(Ohio). Le long de ce canal, qui n'a 
pas moins de440 kilomètres de développement, on se pro- 
pose d'établir Hsous-stadons destinées à fournir le cou- 
rant utile aux feeders. Les locomotives, d'un poids de 
30 tonnes j seront pourvues de moteurs d une puissance 
de 1 50 ch e V aux . C es 1 o co m o t i v es pou r ron t r e mo rq uer , 
à une allure maximum de 16 kilomètres à Theure, des 
trains comprenant six bateaux chacun de 80 tonnes; 
toutefois, dans les circonstances ordinaires, elle ne 
franchiront pas plus de 6 kilomètres k rheure. 

L'Électricité dans les mines* 

A Chicago, on vient d'inventer une nouvelle machi- 
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ne mue par rélectricité pour « abattre » le charbon dans 
les galeries de mine. C'est à la fois une « baveuse » ou 
machine à couper et une « perforatrice », de sorte 
qi<*ellé est destinée à se substituer complètement au 
travail manuel, si dur et si dangereux. Dans les mines 
où on l'aessayée, elle fait le même ouvrage que quinze 
mineurs et produit une économie de fr. 60 à 1 fr, 8U 
par tonne de charbon extrait. Cette tendance à généra- 
liser l'emploi des appareils mécaniques dans les mines 
est à signaler comme une conséquence directe de la fré- 
quence des grèves de mineurs. 

— Dans une mine d'Ecosse^ l'ancien matériel à va- 
peur occupait 7 hommes et la consommation de char 
bon atteignait 14 tonnes par jour (à raison de 7 \o\its 
par semaine), soit un prix annuel de 4,000 livres 
(100,000 francs). Le nouveau moteur électrique com- 
prend un moteur horizontal compoand à condensation 
actionnant une dynamo Scott et Mountain de 130 kilo- 
watts, fournissant l'énergie à un moteur électrique de 
140 chevaux qui entraîne une pompe à triple effet dont 
Iecorpsa0m.27dediamètreavec0m.45 de course; elle 
débite 2,250 litres par minute à une élévation do 
182 mètres. Trois hommes seulement suffisent pour le 
tout, et avec un travail de 8 heures par jour la consom- 
mation quotidienne de charbon est de 2, 3 tonnes, aoit 
une dépense annuelle de 505 livres (12,615 francs) . 
L'économie réalisée par an est de 3,436 livres ou 
85,900 francs, ce qui représente une somme considé- 
rable. On démontre que des économies semblables ont; 
été obtenues dans d'autres mines dès que Ton a adopté 
l'énergie électrique. 

— La société anonyme des hauts fourneaux d'Anvers 
va utiliser l'électricité dans ses intallations perfec- 
tionnées de lavage et de triage du charbon, de fabrica- 
tion des bri(}uettes, 
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Tractions diverses. 

Un tracteur électrique est en service depuis plus 
d'un an dans la gare du Nord de Paris. Il se compose 
d'une véritable petite locomotive électrique, alimentée 
sous 120 volts par des conducteurs aériens et un sys- 
tèmede trolley, et atteléeàun chariot transbordeur avec 
cabestan de halage. Cet ensemble est utilisé pour ma- 
nutentionner les wagons et concourir à la formation 
dea trains et à leur dégroupement. Etant donné que les 
entrées et sorties des trains sont extrêmement nom- 
breuses, le service du chariot transbordeur est parti- 
culièrementintermittent, aussi l'électricité est-elle très 
avantageuse. 

— La Compagnie du Nord emploie depuis 12 à 13 ans 
des cabestans électriques, ils sont très nombreux et ré- 
partis sur les points les plus importants du réseau. 
Jusqu'ici les cabestans étaient actionnés par du courant 
continu à 110 volts. La Compagnie ayant récemment 
appliqué des transmissions d'énergie par courants al- 
ternatifs, on a créé un type de cabestan à courants po- 
lyphasés. Dans ce type, le moteur est synchrone avec 
induit en cage d'écureuil. L^inducteur est bobiné de 
manière à pouvoir être alimenté à volonté par des cou- 
rants triphasés ou par des courants diaphasés. Ces ca- 
bestans développent des efforts pouvant atteindre 
1 .000 kilos à la poupée de halage. La vitesse tangen- 
tîelJe de celle-ci est alors d'environ 0°* 35 par seconde. 
Cette vitesse augmente d'ailleurs en même temps que 
diminue l'effort demandé. 

— Le Temperley, de la Compagnie du Nord, est 
une sorte de grue simplifiée dont les manœuvres de 
levage, de descente et de translation de la charge 
s'effectuent par la traction exercée sur un câble. Le 



NOUVEAUX TÉLÉGRAPHES 103 

chariot translateur se meut le long d'une poutre et son 
développement est commandé automatiquement par le 
crochet de suspension. La charge est donc levée et 
transportée parla traction continue exercée sur le câble 
du temperley. En laissant dévirer ce câble, la charge 
descend automatiquement dès que le chariot est arrivé 
au-dessus du point choisi pour le développement. Le 
temperley installé sur le quai de la gare maritime de 
Calais, est complété parun treuil électrique actionnant 
le câble du temperley. Cet ensemble permet la manu- 
tention extrêmement rapide de charges lourdes et en- 
combrantes à prendre à quai pour être embarquées sur 
les navires ou vice versa. 

— Le Porte-balais L. Boudreaux permet un contact 
parfait des charbons des dynamos. 
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TÉLÉGRAPHIE 



Nouveaux télégraphes. — Limage télégraphiée. — Signaux de 
chemins de fer. — Téléphone électro-pneumatique. — Perfec- 
tionnements téléphoniques. — Le diagnostic au téléphone. ~ 
Avertisseurs. 



Nouveaux télégraphes. 

Télégraphe chimique. — Une bande de papier im- 
prégnée de cyanure de potassium, par exemple, comme 
dans le pantélégraphe de Caselli ; devient conductrice. 
Si, comme le fait M. Delany, sur cette bande nousfai- 
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sons s'appuyer deux stylets en fer reliés l'un au pôle 
poHitîf, l'autre au pôle négatilf, d'une source d'élec- 
tricité, le cyanure de potassium sera décomposé au 
passage du courant : le cyanogène se rend au stylet 
positif avec le fer duquel il fait le cyanure bleu nommé 
bleu de Prusse : le papier bleuira donc et donnera un 
signal, alors qu'aucune coloration ne se produira au 
stylet négatif. 

On perfore à l'avance, suivant le code Morse, une 
bande de papier fort. Un trou sur l'arrière de la bande 
représente « un point » du code; un trou sur l'avant 
figure « un trait » ; les espaces restent imperforés. La 
bande ainsi perforée passe, entre deux paires de balais 
métalliques, placés au-dessus de la bande et commu- 
nicant avec le fil de ligne : pour ceux du dessus, l'un 
est relié au pôle positif d'une pile dont le négatif est à 
terre, l'autre avec le pôle négatif d'une autre pile dont 
Je posidf est à terre. Quand une ouverture, un trou de 
de la bande se présente entre deux balais, ils viennent 
en contact ; l'émission du courant est positive pour la 
ligne s'il s'agit d'une « ouverture-point » et négative 
s41 s'agit d'une « ouverture- trait )). Lorsque les balais 
ne se touchent pas, il ii'y a pas d'êriiission de courant. 
— Quant au récepteur, il se compose de trois petites 
tiges de fer appuyant légèrement par leur extrémité sur 
la bande de papier imprégnée de cyanure de potassium. 
Les deux tiges latérales communiquent â la terre, celle 
du milieu avec la ligne; la bande est entraînée dun 
mouvement identique à celui du transmetteur. Alors, 
quand un courant positif vient de la ligne, la tige du 
milieu devient anode et le papier reçoit une ligne bleue 
unique; Lorsque c'est un courant négatif qu'envoie la 
ligne, ce sont les deux tiges latérales qui deviennent 
anodes et qui tracent, alors, un double trait. On ob- 
tient donc; sous forme de traits simples et de doubles 
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artîts, les longues et les brèves, les traits et les points 
de l'alphabet Morse, à raison de 8,000 mots à la minute. 

— MM. Crehore et Squier ont proposé, et réalisé, 
un télégraphe à courant alternatif qu'ils nomment le 
asynchronographe)). Il est à pulsations électriques. Il 
repose aussi sur l'emploi d'une bande perforée ou trans- 
metteur. Le récepteur est tout à fait curieux ; il est à 
sulfure de carbone et consiste en ceci: un rayon de lu- 
mière polarisée par un nicol est dirigé de façon à 
traverser de bout en bout un petit tube de verre rempli 
de sulfure de carbone ; à la sortie, un second nicol 
éteint le rayon. Tant qu'il n'y a pas de champ magné- 
tique, la lumière reste éteinte ; mais, quand un courant 
électrique est reçu, en vertu du « pouvoir rotatoire 
magnétique » que possède le sulfure de carbone, le 
plan de polarisation subit une rotation, le nicol placé 
à la sortie du tube cesse de produire Textinction de la 
lumière, et un jet de lumière jaillit du tube; il est en- 
registré sur un papier photographique extra-sensible 
qui se déroule automatiquement à grande vitesse de- 
vant Toriflce du tube. Le rendement est, paraît-il, de 
deux mille mots par minute. 

— Télégraphe multiplex. — M. E. Mercadier a 
modifié son système de 1900 par la réduction du 
nombre des bobines d'induction employées et par la 
subtitution au relais télémicrophonique différentiel 
d'un transformateur à trois fils égaux. Six opérateurs, 
avec trois transmetteurs et trois récepteurs microtélé- 
phoniques placés à chaque bout d'une ligne artificielle 
représentant environ 150 kilomètres de ligne télégra- 
phique réelle : des résonateurs placés sur les monotélé- 
phones permettaient à tous les auditeurs d'entendre les 
signaux sonores produits. Donc : plusieurs transmis- 
sions de signaux peuvent être faites simultanément^ 
sans se confondre dans le même sens et même pour des 
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signaux dont les périodes vibratoires ne différent que 
d'un demi-ton ; en sens contraire, par suite de Textinc- 
iion complète des effets des signaux transmis sur les 
récepteurs monophoniques du poste transmetteur; des 
signaux ondulatoires de télégraphie multiplex et des 
signaux intermittents. 

Uimage télégraphiée. 

h'éiecirographe est un appareil très simple, qui peut 
servir indifféremment à la transmission ou à la récep- 
■ tion de l'image télégraphiée. Au lieu du manipulateur 
et du récepteur de la télégraphie ordinaire, on emploie 
un chariot métallique portant un moteur de 110 volts, 
qui actionne, par une série d'engrenages, un arbre sur 
lequel est monté un cylindre. Ce dernier reçoit à vo- 
lonté la feuille expéditrice ou la feuille réceptrice sur 
laquelle un organe accessoire, porteur d'un stylet ou 
d'une plume, vient suivre ou tracer la série de traits 
qui composent l'image. La feuille expéditrice est un 
agrandissement sur zinc d'une photogravure. Le choix 
de ces deux éléments est déterminé par la nécessité 
d'avoir une image formée d'une succession de points et 
non de lignes interrompues, afin de pouvoir établir et 
rompre un courant électrique. L'image fournie par la 
photogravure, qui est produite à l'aide d'un écran 
tramé, répond bien aux conditions exigées. L'utilisa- 
tion d'une image agrandie n'a d'autre objet que de pro- 
duire une séparation des intervalles assez prononcée 
pour que la transmission soit facilitée. Mais si le fac- 
similé est parfait, l'image finale est loin d'être agréable, 
Toeil est dérouté par cette succession de points, de lo- 
sanges qui s'amassent confusément dans certaines par- 
ties de l'épreuve, tandis que d'autres régions sont 
presque blanches. Pour retrouver le dessin dans toute 
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son expression, il suffirait d'éloigner le point de vue, 
c'est-à-dire d'augmenter la distance de vision; maïs la 
photographie intervient ici encore, et grâce à elle, on 
peut rendre l'aspect plus satisfaisant en effectuant une 
réduction de l'image transmise par l'électrographe. 
L'image tracée sur le zinc par la lumière est gravée 
comme d'habitude ; puis, sous l'application d'une douce 
chaleur, la plaque est revêtue sur toute sa surface d'une 
couche d'un isolant malléable quelconque ; en général, 
on emploie de la cire à cacheter. La plaque, très polie, 
présente une succession de points métalliques brillants 
et de parties résineuses, de dimensions inégales et in- 
versement proportionnels les uns aux autres. Le cliché 
constitué est enroulé autour de l'appareil transmetteur; 
la station réceptrice est munie d^un cylindre identique, 
mais qui est simplement garni d'une feuille de papier 
ordinaire. La transmission de l'image peut être effec- 
tuée à plusieurs centaines de kilomètres, simplement. 
Le transmetteur tournant, un style analogue à cel]iii du 
phonographe se trouve ainsi amené en contact avec 
toute la surface du zinc suivant un mouvement héli- 
coïdal, et, selon que ce style se trouve en contact avec 
le métal ou avec la cire, le courant électrique est établi 
ou interrompu. A la place du style, l'appareil récepteur 
est muni d'une plume à réservoir qui, selon que le cou- 
rant passe ou est arrêté, vient s'appliquer sur le papier 
et y tracer des traits semblables aux points métalliques 
du zinc expéditeur, ou est soulevée pendant un temps 
plus ou moins long, laissant ainsi immaculées les par- 
ties du papier correspondant aux taches résineuses du 
zinc expéditeur. 

Signaux de Chemins de fer. 

Le crocodile de la Compagnie du Nord est une poutre 
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avec un revêtement de cuivre disposée dans l'entre- voie, 
à laquelle un commutateur solidaire des mouvements 
du signal communique le courant d'une pile placée le 
long de la voie; un sifflet d'alarme résonne sur la ma- 
chine, quand celle-ci, qui est armée d'une brosse col- 
lectrice, reçoit le courant. Ce contact a lieu environ 
200 mètres avant le coup de sifflet, ce qui donne au 
mécanicien tout le temps voulu pour arrêter. Ce sys- 
tème, par suite d'obstacles atmosphériques, donne de 
dangereux et assez fréquents ratés. — U avance-pétards 
de la même Compagnie, à nous communiqué par 
M. E. Sartiaux, comporte un bras actionné par le noyau 
de fer d'un double solénoïde excité suivant les cas avec 
un courant de 110 volts ou de 25 éléments Leclanché. 
La manœuvre s'effectue à distance au moyen du com- 
mutateur actionné par les leviers des postes d'aiguil- 
leurs ou par le fonctionnement des signaux d'arrêt qu'ils 
doublent. L'électricité supprime les transmissions mé- 
caniques longues et délicates. — On a encore Yutilisa- 
tion d'un obstacle actionnant par courant une sirène. 

Téléphone électro'pneumatique. 

C'est encore d'Amérique que nous vient cet ap- 
pareil (1). Le transmetteur récepteur est constitué par 
une boîte en fer que relie un gros fil de fer à une boîte 
de fer semblable. Deux diaphragmes très minces 
(qu'isole l'un de l'autre un anneau marginal non conduc- 
teur) sont disposés dans chaque boîte de fer, l'espace 
qui est compris entre ces 2 diaphragmes constitue 
ainsi une chambre à air. Une ouverture, servant à 
l'admission et à la sortie des ondes sonores, est ménagée 
dans une chambre derrière les diaphragmes de la boîte 

(1) M. Andrew Plecher, professeur à TUniversitô de Stan- 
ford (Californie). 
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en fer. Une bobine en fil de fer très fin est suspendue 
dans la chambre située entre les 2 diaphragmes, cette 
bobine est disposée de telle sorte que chaque spire af- 
fleure les 2 spires latérales, une de ses extrémités est 
reliée avec un des diaphragmes, et l'autre extrémité 
avec le second diaphragme. Quand un courant électri- 
que passe à travers la bobine, celle-ci devient magnéti- 
que et les spires se touchent. Ces spires se touchant ou 
se séparant sous l'influence des vibrations des dia- 
phragmes, la résistance de la bobine se trouvant tantôt 
comprise dans le courant tantôt en dehors du courant 
détermine l'attraction réciproque des spires de la bo- 
bine. Lorsque les diaphrames se meuvent extérieure- 
ment, leur contact latéral est enrayé et la résistance 
de toute la bobine force le courant, au lieu de s'étendre 
de spire en spire, à travers la spire suivant sa longueur. 
Les ondes produites par la voix font vibrer les 2 dia- 
phragmes dans 2 directions opposées, car elles agissent 
sur la partie avant du diaphragme par l'embouchure, 
et sur la partie arrière du diaphragme par l'ouverture. 
On obtient de la sorte une augmentation d'effet de la 
bobine, à résistance variable. Les fluctuations se trans- 
mettent à travers un circuit constitué par un fil très 
fin, ce fil est relié avec le diaphragme et enroulé au- 
tour de la tige centrale de la boîte de fer et du fil de 
communication de cette boîte et du fil, sont ainsi 
transformés en aimant. Le fil se relie avec l'un des 
pôles d'une batterie, un fil similaire s'enroule aussi 
autour du fil et se relie avec le diaphragme. Afiii de 
pouvoir resserrer ou dilater la chambre comprise entre 
les 2 diaphragmes, on a joint à l'appareil une poire 
qui donne à l'air la tension voulue, en réglant conve- 
nablement l'amplitude des mouvements des spires de 
la bobine. La bobine a ses extrémités terminées par 
les boutons en charbon montés sur des petits disques en 

7 
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métal. Seuls, des fils soutiennenl la bobine. On a dis^ 
posé €68 boutons de oharbon de sorte qu'ils exercent 
une pression élastique contre des diaphragmes an- 
térieur et postérieur. Il n'y a pas d'autres différences 
appréciables entre ces 9 dispositifs d'un même ap- 
pareil. 

Perfèetlonnements téléphoniques. 

Pour indiquer à l'abonné si la téléphoniste, à Stoc- 
kotm, écoute sa conversation, branché sur la ligne 
de l'abonné et relié à elle par un oommutateur 
bipalaire, se trouve un indicateur de courant dont 
le centre est mis à la terre. Le point central du 
récepteur de la téléphoniste est à la terre k tra- 
vers la batterie d'essai engagée à la manière ordi- 
naire. Ainsi, quand la téléphoniste introduit son 
téléphone dans la clef d'écoute, un courant est envoyé 
à ta fois sur les deux lignes et à la terre, et l'abonné 
sait que Tappareil de la téléphoniste est sur la ligne. 
L'indicateur même possède deux aiguilles astatiques 
sur l'axa commun desquelles est placé un disque en 
aluminium portant des croix peintes en rouge, noir et 
blanc. Ce disque se meut derrière un volet peint en 
noîr. Quand un courant quelconque traverse Tindica- 
teur la croix noire se présente derrière une lumière de 
même force pratiquée dans le volet, et quand la télé- 
phoniâte écoute c'est la croix rouge ou blanche qui ap- 
paraît. De cette façon, quand la communication est 
établie entre deux bureaux, les connexions peuvent 
être arrangées de manière que la croix blanche indique 
que la téléphoniste d'un bureau écoute et que la croix 
rév èie la présence dans le circuit du récepteur de la 
téléphoniëte de l'autre bureau. 

— * Xe téléphone sur les tramways électriques à 
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trolley y réalisé par M. Benson Bidwell, de Chicago, 
permet les communioatîons téléphoniques entre tram- 
ways électriques en marche sur un môme réseau, 
avec une deuxième petite perche à trolley s'arti- 
culant sur la grande et roulant sur un conducteur 
téléphonique tendu parallèlement au fil d'alimenta- 
tion de la ligne. Ce système a donné de bons 
résultats dans des essais qui ont été réalisés récem* 
ment à Muskegon, Michigan. — Les flls aériens des 
téléphones ou télégraphes peuvent être fixés aux arbres 
vivants, qui résistent mieux aux insectes que les po- 
teaux habituels ; — ils peuvent aussi transporter des 
boîtes en aluminium remplies de lettres à la vitesse de 
400 kilomètres à Fheure (Piscicelli). — Au point de 
vue hygiène, les téléphones publics réclamant une 
propreté plus grande, protecteurs d'oreille, antisepsie 
(Sociétéfrançaise d'hygiène, OTollowell, Foveau..). — 
L'existence d'un réseau téléï>boaique reliant tous les 
points d'une mine avec le monde extérieur donnera la 
possibilité, à la direction, de sq tenir au courant de 
tous les incidents de l'exploitation» et de diriger les 
sçcûurs en connaissance de cause, ^u cas de catas^ 
trophes, — M. Henri Mager a inventé un modèle de 
système automatique où le nombre de communica- 
tions est enregistré ; la pièce de monnaie figure le 
circuit entre le relais à la source. -^ Le téléphone haut 
parleur Gailbard-Ducretet permet d'avoir plusieurs 
postes sur les navires, d'y transmettre les ordres, et 
d'amplifier d'ailleurs les sons de tous les téléphones, 
^ Avec un téléphone ordinaire, un récepteur, un 
multiplicateur des sons et un enregistreur (télélogo- 
graphe) ; les conversations peuvent être enregistrées 
autant au départ qu'à, l'arrivée, ou encore au départ 
seulement, ou bien pas du tout, comme dans les télé- 
phones ordinaires. L'enregistrement se fait sur une 
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bande de papier sans fin, préparée spécialement, mne 
par un mouvement d'horlogerie approprié. Celui-ci 
étant en contact avec les sonneries d'appel, commence 
et cesse le mouvement au premier signal. 

Le diagnostic au Téléphone. 

Un fait curieux de consultation médicale, authen- 
tique, à ce qu'il paraît, est celui d'une maman, effrayée, 
Ihivcr, par des accès de toux de son enfant et redou- 
tant le croup. Elle téléphone aussitôt à son médecin 
qui demande quelques détails; rassuré, mais devant 
l'insistanea inquiète de la mère : (( Mettez, lui dit-il, 
reniant à l'appareil, et faites-le tousser... » Et, après 
une quinte de toux de ce dernier, répercutée par le té- 
léphone, le docteur déclara qu'il n'y avait aucune 
crainte et aucun symptôme de croup. 

Avertisseurs. 

Un avertisseur électrique dHncendie de MM. Heller 
et C^® est constitué par une double ampoule en verre, 
analogue au sablier qui sert à nos ménagères dans la 
cuisson des œufs. L'ampoule inférieure est remplie de 
mercure. Dans la partie étranglée sont scellés deux fils 
de platine aboutissant, d'autre part, à deux bornes 
reliées à Ja sonnerie d'avertissement. Le volume de 
mercure est calculé pour obtenir le degré de tempéra- 
ture correspondant à l'élévation de chaleur qu'il im- 
porte de ne pas dépasser. — A propos de l'asphj^îe 
tragique d'Emile Zola, le D' Douillet a proposé à la 
Socîéié Française d'Hygiène, à la séance d'octobre, de 
nietire à 1 étude les procédés propres à déceler Toxyde 
de carbone; comme celui-ci est renvoyé avec de la 
fumée, le D' Foveau de Courmelles a proposé d'adapter 
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aux plaques des poêles mobiles ou placées devant les 
cheminées, un contact électrique qui butterait sous la 
moindre pression de Tair et actionnerait une sonnerie ; 
mais voici un brevet d'invention pris pour un avertisseur 
d'incendie et basé sur un principe nouveau quijsil'onen 
croit sa théorie, serait indiqué pans le cas présent. On 
traite spécialement un crin de soie ou de cheval dans 
une solution de soude ordinaire. Après avoir été des- 
séché dans le vide, il possède la curieuse propriété de 
s'allonger lorsqu'il se trouve dans la fumée. On utilise 
cet allongement pour fermer un circuit électrique 
mettant en branle une sonnerie. Les inventeurs disent 
qu'ils ne comprennent pas la cause de cet allongement, 
maïs sans doute ils pensent que le filament a quelque 
affinité chimique pour le cdi,Thojie (Industrie électrique), 
et ce serait intéressant si quelque savant voulait expli- 
quer et faire encore des investigations sur ce phénomène, 
et surtout l'expérimenter dans la pratique. 
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électrique sans fil. 
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Sur la déeouverte du tube à limaille. 

L€»9 o&dQ8 berteiannas ont pe?mi9 des théories noa- 
vell^g 3ur 1% lumière et l'électricité que noua avons 
étudiées, it Ton en 9, bien saisi et plus faoilemont Vim- 
portanoe en les pouvant aisément recueillir en le tube 
à limaille. 

La France n*aimesouvent ses enfants... qu'après leur 
morti et notre compatriote Branly -^ indéniablement, 
pour l'étranger, l'inventeur de la base essentielle, pri- 
mordiale, de la télégraphie sans fil, le radiooonducteur, 
depuis appelé eoMreur, — est constamment obligé 
de laire respecter ses droits. Ainsi PAnnuaireduBureau 
des Longitudes pour 190S renferme une Notice sur 
1 a télégraphie samjil dans laquelle la découverte du tube 
h limaille est attribuée à deux inventeurs t M. Branly 
et M. Lodge (1). M. Branly a fait ses recherches en 
1890 et 1891, les résultats en ont été publiés à cette 
époque dans les Comptes rendus de ^Académie des 
Sciences, dans le journal La Lumière électrique, dans 
le Compte rendu du Congrès scientifique international 
den Catholiques de 1891, dans le Bulletin de la So- 
ciété internationale des Electriciens et dans le Bulletin 
des Séance§ de Içç Société française de Physique (2). 
M. Lodge a eu connaissance des expériences de 
M, Branly à la fin de 1892 et c'est alors seulement qu'il 
Icsarépétées ; surlaréclamafcîonadresséeparM. Branly 
à M, Foincaré, membre de l'Institut, auteur de la 

(1) M. Lodge, membre de la Société royale de Londres, roctaur 
d« i'UmTemité de Birmingliam, auteur de savantes recherches 
iur rinduction électrique. 

(2) Q^est dans ce dernier reeueil que se trouTe Texposé le 
plu H court et le plus méthodique des phénomènes obserrés par 
M. Branly en 1890 et 1891. 
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Notice, la rectiâcatiou suivante a été insérée dans loa 
Comptes rendus de V Académie de» Sciences^ 13 jan- 
vier 1902. 

M. Branly adresse, par l'intermédiaire de M. H, 
Poincaré, une réclamation à propos de la Notice sur 
la télégraphie sans fil, publiée par M, H. Poincaré 
dans Y Annuaire du Bureau des Longitudes ^qmt 1902, 

C^est par erreur que le tube à limaille ^ employé dans la 
télégraphie sans fil comme récepteur des ondes hertzien- 
nes, est présenté dans cette Notice comme ayant eu deux 
inventeurs : M. Branly et M, Lodge. Comme l'atteste 
une lettre de M. Lodge à M. Branly, du 8 janvier 1899, 
M. Lodge ne revendique aucune part dans la décou- 
verte que M. Branly a faite, en 1890^ de Taction que 
les étincelles électriques exercent à distance sur les 
limailles métalliques. 

Voici les passages de la lettre de M. Lodge à laquelle 
il est fait allusion plus haut : « 8 janvier 1899. A 
Monsieur le professeur Branly, Mon cher Collègue, 
Permettez-moi de vous exprimer mon admiration rela- 
tivement à votre découverte de la variabilité du pou-' 
voir conducteur delà limaille métalliquesous l'influence 
des étincelles électriques à distance, et mon désir que 
pleine justice soit rendue à vos revendications de prio^ 

rite en cette matière » Et plus loin, M. Lodge, en 

annonçant l'envoi qu'il fait à M. Branly d'un tube 
qu'il a construit dans des conditions spéciales, s'ex- 
prime ainsi : .... et je vous demanderai d'accepter mon 
présent modèle de tube à limaille comme un échantil* 
Ion envoyé en hommage à l'inventeur. » 

Il reste donc bien établi que le récepteur qui a rendu 
possible la télégraphie sans fil est sorti du laboratoire de 
Physique de l'Institut catholique et, comme le dit le Fi- 
garo du 15 janvier 1902 : (( le tube à limaille continuera 
à s'appeler le tube Branly. » Il n'est pas sans intérêt de 
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faire remarquer que l'ensemble des travaux de M . Branly 
sur les radioconducteurs constitue un chapitre spécial 
de la conductibilité électrique et, bien que de nombreux 
savants les aient repris, aucun fait nouveau n'y a été 
ajouté. Le tube à limaille construit dès 1890 par 
M. Branly, tel qu'il est utilisé actuellement et avec la 
dénomination de tube à limaille n'est qu'un cas parti- 
culier des formes multiples sous lesquelles les radio- 
conducteurs peuvent être employés (1). 

Récepteurs. 

Tout récepteur de télégraphie sans fil fonctionne 
avec un radioconducteur, c'est la partie essentielle, et de 
sa sensibilité dépend la facilité et la distance de récep- 
tion des ondes hertziennes. 

« Cet appareil, dit M. H. Poincaré, d'une exquise 
sensibilité sans laquelle la télégraphie sans fil serait 

(1) On découvre sans cesse des priorités au sujet de la télé- 
graphie sans fil, nous publions ci-aprés une coupure d'un 
journal du 6 décembre 1868, le Mercure Aptésien, reprodui- 
sant une note du Nouvellûte de Rouen : « Voici la merveille 
des meryeiUes. C'est un télégraphe sans fil. Cette invention 
extraordinaire et précieuse parait être née dans la cervelle de 
deux savants à la fois. Le chanoine Jacques Bobone, de San- 
Bemo (Ligurie occidentale), publiait récemment un travail in- 
titulé : Un nouveau télégraphe. Le chanoine Bobone disait 
avoir trouvé le moyen de mettre en communication deux télé- 
graphes électriques, à quelque distance qu'ils fussent placés, 
sans qu'il fût nécessaire de les relier par des fils sensibles. En 
même temps, au Canada, M. Mower annonçait avoir décou- 
vert un système de transmission électrique supprimant les fils 
métalliques comme inutile J. M. Mower a fait l'expérience de sa 
découverte. Il a mis en communication les deux rives du lac 
Ontario par le procédé qu*il avait annoncé, et, en effet, sans le 
secours d'un fil, la transmission s'est faite en 3/8 de seconde à 
une distance de 170 kilomètres. On a échangé ainsi des corresr 
pondances pendant deux heures consécutives. L'inventeur a re- 
fusé jusqu'à présent de faire connaître son secret. » Y. p. 12. 



RÉCEPTEURS 117 

toujours restée une chimère, a reçu le nom de cohêreur. » 
«Le choix du tube à limaille, dit son inventeur, le 
D"" Edouard Branly, in Cosmos, n^ 910, dans le récep- 
teur des télégraphes sans fil s'explique par la simplicité 
de sa construction. Un peu de limaille d'alliage d'or et 
de cuivre tamisée et intercalée sans pression entre deux 
pistons métalliques, dans un tube de verre, constitue 
l'appareil. Pour le régler, on rapproche graduellement 
les deux pistons jusqu'à obtenir une conductibilité 
extrêmement faible qui indique que la sensibilité cher- 
chée va être obtenue. Mais le tube à limaille n'est pas 
sans offrir de sérieuses imperfections : la multiplicité 
des contacts et les modifications que la frappe apporte 
aux surfaces en présence en rendent parfois le jeu 
variable. Ayant eu l'occasion de rencontrer de l'in- 
constance dans les meilleurs tubes à limaille, quelle 
que fût leur origine, j'ai cherché le moyen d'obtenir un 
radioconducteur plus régulier. Je me suis adressé à 
cet effet aux radioconducteurs à contact unique. La 
première observation des radioconducteurs à un seul 
contact a paru le 12 janvier 1891 aux Comptes rendus 
de l^ Académie des sciences de Paris (1). 

(1) Deux tiges cylindriques de caivre rouge sont oxydées 
dans la flamme d'un bec Bunsen, puis elles sont superposées 
en croix, chargées de poids pour éviter les variations par tré- 
pidation et reliées respectivement aux bornes d'une branche 
d'un pont de Wheatstone. La résistance principale de cette 
branche réside dans les deux couches d'oxydes en contact. Une 
mesure prise au hasard parmi un grand nombre accusait une 
résistance de 80 mille ohms avant les étincelles d'une machine 
électrique indépendante (Dans le Bulletin des séances de la So- 
ciété française de physique (avril 1891), j'ai ajouté pour rendre 
plus claire l'expression de machine indépendante: fonctionnant 
à quelques mètres de distance); cette résistance passait à 7 
ohms après les étincelles. Un effet analogue est obtenu en su- 
perposant deux tiges d'acier oxydées ou une tige d'acier et une 
tige de cuivre^ toutes oxydées... 
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c( Cds Msaiif étaient la conséquettoe naturelle de met 
e^cpôriênces sur les limailles ; ils réalisaient des contacts 
élémentairesi Le tube à limaille arait précédé leoontâet 
unique, parce qu'il résultait d'observations un peu in- 
certaines faites d*abord avec des verres platinés, puis 
d'eîtpérienoes beaucoup plus nettes effectuées avec des 
plans de verre ou d'ébonite métallisés par des poudres 
de métaux porphyrisés et appliqués avec un brunissoir» 
Les contacts mutiples m'avaient expérimentalement et 
progressivement conduit à un contact unique* Il n'est 
pas sans intérêt d'établir un rapprochement entre les 
radioconducteurs et les contacts microphoniques si 
ingénieusement utilisés par Hugues) mais Hugues 
n'avait pas reconnu les variations importantes do 
conductibilité qui sont produites dans un microphone 
par le poéêage même du courant et particuliàretnent 
par Taction des étincelles à distance; il ne soupçonnait 
pas les propriétés des radioconducteurs^ Mes expérien*^ 
ces ont été répétées par Lodge à la fin de 1898^ après 
qu^il les a eu connues et il a fait aussi usage d'un contact 
unique i alurnihium ei fer, mais les surfaces de oes 
deux métaux n'avaient pas subi de préparation spéciale 
et précise et Lodge les considérait comme légèrement 
oxydées ; dans ces conditions, lé contact aluminium- 
fer rentrait dans le type de mes expériences initiales à 
contact métal oxydé-métal oxydé. » 

« Toutefois, dit M. Poincaré, la couche d'otyde àe 
doit pas être trop épaisse, sans quoi le tube resterait 
isolant même en présence des oscillations hertziennes. 
C'est pourquoi M» Lodge conseille de sceller le tube et 
d'y faire le vide quand les métaux ont atteint un degré 
convenable d'oxydation. On peut obtenir aussi de bons 
résultats avec de la limaille d'argent, légèrement sul- 
furée à la surface, la couche de sulfure jouant alors le 
même rôle que la couche d'oxyde. On a construit égale* 
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ment dés côhèfeufë à limaille I&oxydftble, mais en 
prenant pour leis éleotfodes des mét&ut oxydables. Il 
est problâble alors que la résistance a lieu au contact 
de la limaille et des électrodes. C'est par tâtonnement 
qu'on est arrivé au mélange le plné avantageux ; celui 
qu'emploie Marconi comprend 9Ù 0/0 de limaille de 
nickel et 4 Ô/O de limaille d'ar^nt. » 

«Iln'étaitpôurtantpasnôoessâirccotttinneM.Brânlyi 
que raluminium et le fer fussent oxydés, car mes re^ 
cherches de 1^6 et 1898 ont montré que le contact de 
deux métaux pouvaij offrir une résistance importante 
croissant par le choc et disparaissant par rétincelle, 
alors même que les surfaces étaient étendues^ qu'elles 
avaient été rendues parfaitement nettes et qu'elles étaient 
fortement pressées. L'aluminium et le fer faisaient 
précisément partie du deuxième groupe dans mon 
classement spécial des métaux en deux groupes, au 
point dé vue delà résistance au contact. 

« Plus tard, d'autres expérimentateurs ont encore 
opéré avec un contact unique i par exemple, MM. Bou- 
langer et Ferrie ; ils se sont spécialement servis du 2ino ; 
c'est un métal qui appartient au premier groupe de 
mon classement, quand sa surface est parfaitement 
nette, mais d'après MM. Boulanger et Ferrie, il était 
« recouvert delà couche d'oxyde qu'il acquiert naturelle- 
ment quand il est exposé à l'air ». A côté de l'influence 
de ^oxydation, j'ai été amené à considérer encore l'in- 
fluence du poli. Mes radiooonduoteurs à billes métalli' 
ques (1899), très sensibles aux étincelles à distance, 
consistaient on billes d'acier trempé, parfaitement po- 
liesi telles qu'elles sont fabriquées industriellement 
pour les roulements dans les automobiles et les véloci- 
pèdes. Ces radiocônduôteurs à billes étaient formés de 
billes Superposées dans Un tube dé verre et leurs dimen- 
sions pouvaient être très variables. Dans la vitrine de 
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mes appareils, à TExposition universelle de 1900, 
figuraient des colonnes de billes d'acier poli de diffé- 
rents diamètres (1). Elles représentaient des tubes à 
limaille à gros grains polis. En raison de leur poids et 
de la pression qu'on exerçait sur Textrêmité des colon- 
nes ; ces colonnes étant verticales, inclinées ou hori- 
zontales, les billes étaient bien appliquées les unes 
contre les autres, mais leur forme étant rigoureuse- 
ment sphérique, elles ne se touchaient que sur un seul 
point. On n'avait plus une surface de contact aussi ré- 
duite, avec des radioconducteurs à disques métalliques 
plans bien dressés et superposés; ils offraient une 
résistance d'autant plus forte que les surfaces appli- 
quées étaient mieux polies; cette résistance devient 
très considérable avec des disques d'aluminium poli ou 
d'acier poli (2). » 

(1) Une des colonnes était formée de billes de deux milli- 
mètre b de diamètre ; dans une autre colonne, les biUes d'acier 
poU atteiimaient un diamètre de 60 millimètres et chacune de 
CQs dernières pesait plus de 500 grammes. 

|2) L'expérience suivante, aisée à répéter dans un cours, dé- 
monlre d'une façon manifeste l'effet du poli. On opère avec des 
mùlaux du deuxième groupe. On forme une pile d'une dizaine 
de difiquea d'aluminium bien dressés et bien polis (poli spé- 
culaire); ces disques ont 6 centimètres de diamètre et 8 milll- 
mètr«B d'Épaisseur ; superposés comme dans une pile à colonne 
de Vol ta et surchargés de poids pour assurer le contact, ils 
constituent une colonne cylindrique dont les extrémités su- 
périeure et inférieure sont reliées aux deux pôles d'un accu- 
mulateur. Dans le circuit est intercalé un fil fin de platine. Le 
circuit fermé, composé de Taccumulateur, de la colonne de 
disques d'aluminium poli et du fil de platine, n'est pas traversé 
par te courant; mais, si on fait jaillir à distance une étincelle 
en Ire les deux boules de l'excitateur d'une petite bobine d'in- 
duction, le ûl de platine rougit. En donnant avec un crayon un 
léger choc sur la tête de la pile de disques, l'incandescence du 
fil de platine cesse immédiatement; eUe se rétablit par une 
ncuveUa étincelle. Le tube à limaille auquel on comparerait 
câtle pile de disques d'aluminium poli se composerait de grains 
en contact par de très larges surfaces. 
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Le cohéreur Tîssot Rochefort est muni d'électrodes 
en ^er doux de 3 à 5 millimètres de diamètres : elles 
soni taillées en biseau ; une petite quantité de limaille 
de fer est placée entre les deux électrodes, formant en 
coupt un segment de cercle de 1 millimètre de flèche. Un 
aimarji à fer à cheval peut être approché ou éloigné du 
tube pjir un dispositif très simple. L'action de cet ai- 
mant permet de régler extérieurement la résistance du 
tube non soumis à l'action des ondes; on diminue cette 
résistance en approchant l'aimant, dont les lignes de 
force sont parallèles à Taxe du tube. Cela s'appelle 
régler la pression de la limaille. Il paraît que ces 
cohéreurs, vraiment originaux, donnent d'excellents 
résultats. — « Utilisant, continue M. Branly, tour à tour 
ou simultanément les effets de l'oxydation et du poli, 
j'ai effectué de nouveaux essais; ils m'ont permis de 
réaliser des conditions qui assurent au contact unique 
les qualités qui manquaient jusqu'ici : une grande 
régularité associée à la sensibilité. Bien que le contact 
métal oxydé-métal oxydé et aussi les contacts métal 
oxydé-métal net et métal poli-métal poli soient souvent 
assez bons, j'accorde actuellement la préférence au 
contact métal oxydé-métal poli. J'emploie des métaux 
qui ont été d'abord bien nettoyés et bien polis; après 
quoi, ils sont recouverts d'une très légère couche d*oxyde 
par un séjour réglé dans une étuve à air chaud. Cette 
étuve, chauffée par le gaz d'éclairage, renferme une 
boîte en fonte de fer dont les parois ont 15 millimètres 
d'épaisseur ; c'est dans l'air de cette boîte fermée que 
les surfaces métalliques utilisées se recouvrent d'oxyde. 
La température est indiquée par un thermomètre dont 
le réservoir plonge dans le mercure d'une cavité de la 
paroi de la boîte. On s'est assuré que le thermomètre 
marquait ainsi la même température que quand il était 
plongé dans l'air même de l'intérieur de la boîte. En 
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réglant la températare de l*élote, on dirige à volonté 
1 oxydation, Oê qui pef met d'obtenir la sensibilité dé- 
Bîrée, De noureaux appareils de chauffage plus <:om- 
modâs .sont en préparation. Le radioconduoteur auquel 
]6 me suis arrêté a la forme d'un trépied à pjintes 
oïydéôs qni répose sur nn disque plan et poli Trois 
tigoB métalliques de même nature^ parallèles et verii- 
oalas, de un & deux millimètres de diamètre, sont réu» 
oieH à leur partie supérieure par un disque métallique 
auquel abdutil un fil conduôteur venant de l'un des 
pùlea d uii élément de pile; les extrémités inférieures 
d(33 tiges, sensiblement sphériques, nettoyées, polies, 
puis oxydées eomme il a été dit plus haut, reposent 
librement sur nn plan d'acier poli relié au second pôle 
de rélément de pile» On a ainsi trois contacte sembla- 
blés (métal oïydé-acier poli) associés en qualité, sur 
lesquels se répartit le poids du trépied et qui peuvent 
se suppléer. La conductibilité s'établit sans antenned 
par ufio très faible étincelle à une distance où dés 
tubes à 1 îmailleS) très sensibles, n'étaient pas régulière^ 
menE impressionnés* En séparant du disque deux 
pointes à, la fois par du papier et en ne conservant le 
contact r^ud pour une neule pointe, on s'assure de l'égale 
valeur das trois Contacts du trépied. On rejette les tré- 
pieds qui né satisfont pas à cette condition d'égalité* 
Un grand nombre de métaux paraissent Busoeptiblea 
de fournir des résultats constants; mais comme une 
étude complète avec tous les métaux n'a pas encore pu 
éire eiïeetuëô, faute de temps, j'emploie d'ordinaire un 
trépied à pointes d'acier oxydées reposant sur un dis- 
que d aciei" trempé et poli. Le degré d'oxydation deii 
pointes et le poli du disque jouent le rôle essentiel. Si 
ToQ posait sur Un plan d'acier poli plusieurs trépieds 
à contacts Inférieurs oxydés et à peu près équivalents, 
n formerait une sorte de tube à limaille à contacts 



êti quaûUté, t\ fion en êéHéi cofome ils le sont dam 
ié>ab6 à limaille us^ueh Lé& oo&taotd impàïfaifB m 
touttièûi ioi qu'Uûe ôlectipodei ce qui est titi àYàûtage 
Ètïi ]e tube à limaille où ils eïi tôuoheût àéux. Il n'est 
pas certain qu'en pratique oette dispôsitôn setalt, sauf 
pouj^ h fiûppldanœ, préférable à un Bèul contaot, oar la 
loi d'Ohm n*eèf pas applicable à deâ oircuits où les 
courantis s'établissent par une sorte d'efiraetton ) rossai 
mérite toutefois d'ètte recommandé. 

(t Comme )e l'ai fait remarquer dès lô début de mes 
rècherehes, une grande sensibilité nécessite un voltage 
inférieur afin d'ôtiter Une Circulation continue du cou- 
rant par le contact imparfait» Suivant l'épaisseur de la 
oottchè d'oxyde, J'ai employé pour le eireuit du radio- 
conducteur deut voltages diUèrents \ 1 volt (élément 
Daniell) ou 1/8 Volt (ôlôfflént Dobilly). Sn variant le 
poids du trépied^ le voltage de l'élément, la résistance 
du circuit^ on obtient même à circuit fermé le retour k 
la résistance par un choc. Mais à circuit ouvert un 
choc beaucoup plus faible est suffisant* Le circuit du 
radioconducteur était constitué de la façon suivante \ 
élément de pile, trépied radioconducteur posé sur un 
disque d'acier poli^ résistance additionnelle et variable 
et enân galvanomètre^ ou bien : élément de pile, trô^ 
pied et disque^ résistance additionnelle et relais, ce 
dernier remplaçant le galvanomètre (1). Les propriétés 

(1) c J'aurais attehdti, disait M» Bhuiiy» à rAsadômis deS 
ScISûces, Id 10 férrier 1902, pour publisr ees résultats que d'au- 
iras dispositifii, adtuaUemeat à l'étuds» fassent parrenus à un 
fonotionnemeut régulisri si la dommunloation de M. FénfU 
insérée dans les Cei»kpfs« rendus de la séance du 87 janyier 
dernier^ n'arait appelé rattsntiôn sur le boa emploi de radio* 
eenduoteurS à un seul oontaoti £â reproduisant les el^périettoei 
de M. Féufi, J'ai tfouyé commode de disposer êto trépied trois 
aiguillSs à eoudre yertioaléa et parallèles dobt leS tètes repo^* 
«aient sur un plan d'acier poli (force électromotrioè) 1/U Tolt 




L 



124 L*ANNâB ÉLBCTRIQUX 

du radioconducteur acier oxydé-acier poli ayant i^ 
reconnues satisfaisantes par de nombreuses expérien- 
ces, je Tai substitué au tube à limaille dans le rè3ep- 
teur de la télégraphie sans fil. Chemin faisant, j'ai 
supprimé le frappeur indépendant, augmenté la vitesse 
d'inscription des signaux et établi un récepteur simple 
plus avantageux que les récepteurs habituellement en 
usage. La description des diverses parties de l'appareil 
va précéder l'indication du fonctionnement. 

(( Radioconducteur. — C'est un trépied formé d'une 
plate-forme circulaire, sur lequel sont implan- 
tées trois tiges équidistantes et verticales, à pointes 
mousses oxydées. Ces pointes sont en acier, préalable- 
ment nettoyé, poli, trempé au mercure* après un nou- 
veau nettoyage, nécessité par l'opération de la trempe, 
et un nouveau poli très soigné, les pointes sont oxy- 
dées à une température fixe. Elles reposent librement 
sur un disque en acier trempé et poli. Le fil métallique 
qui doit se rendre du trépied à l'un des pôles de l'élé- 
ment de pile, est un fil d'argent recuit, pressé entre 
des tiges verticales sortant de la face supérieure de la 
plate-forme et serrées entre elles par un petit écrou. 
Premier circuit, — Un élément d'un demi-volt (1) est 
relié par un de ses pôles à la vis supérieure du butoir 
du Morse, le courant de l'élément descend le long dé 

pour les aiguilles à coudre que j'ai employées) ; le résultat était 
le même avec trois aiguilles à tricoter disposées aussi vertica- 
lement en trépied (force électromotrice de la pile, 1 volt). » 

(1) La pile du cohéreur est à faible voltage, dont l'utilité a 
été démontrée par les essais du lieutenant de vaisseau Colin ; 
voici la composition de sa pile. Une solution à 35 V* ^^ po- 
tasse caustique, immobilisée par un procédé spécial, reçoit les 
deux électrodes : celle -|- en étain et celle — en zinc amalgamé. 
Le tout est enfermé dans un flacon muni d'un bouchon en ébo- 
nite; la force électro-motrice est de 0,25 v. La pile du frappeur 
se compose de 3 éléments, genre Ledanché, également à liquide 
immobilité. 
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cette vis suivant son axe, passe à une lamelle de pla- 
tine fixée à la palette mobile du Morse, et isolée élec- 
triquement ; par un fil flexible, il se rend à un relais 
sensible (relais Claude), puis à une résistance variable 
et au disque d'acier. Le courant traverse le trépied en 
passant par les contacts acier poli-acier oxydé, et re- 
tourne par le fil d'argent au second pôle de l'élément 
d'un demi-volt. Second circuit, — Ce circuit est celui 
que déclanche le relais. Il comprend : une pile de deux 
à quatre éléments Leclanché; les contacts fermés par 
le relais; les bobines de l'électro-aimant du Morse. 
Quand il est fermé, il détermine l'attraction par l'élec- 
tro-aimant de la palette de contact et en même temps 
l'inscription des signaux sur la bande de papier qui se 
déroule. 

« Fonctionnement. — Une étincelle ayant éclaté au 
poste transmetteur, le premier circuit se ferme par la 
conductibilité des contacts acier oxydé-acier poli ; le 
courant de l'élément d'un demi-volt, réduit par la ré- 
sistance additionnelle, actionne le relais, le second 
circuit se ferme à son tour, la palette du contact du 
Morse est attirée par l'électro-aimant ; la lamelle de 
platine fixée sur la palette s'écartant alors de la vis 
supérieure du butoir, le premier circuit s'ouvre. Le 
relais ouvre alors le deuxième circuit. Entraînée par 
sa vitesse acquise, la palette de contact poursuit son 
mouvement, frappe la vis inférieure du butoir et par ce 
choc, qui peut être très faible parce qu'il a lieu à cir- 
cuit ouvert, s'opère le retour du trépied. Par l'effet du 
ressort antagoniste du Morse, la palette se réapplique 
sans ébranlement (1) contre la vis supérieure du butoir ; 

(1) Divers dispositifs sont employés pour annuler tout autre 
ébranlement que celui que détermine le choc de la palette 
contre la vis inférieure du butoir : caoutchouc élastique, res- 
sorts ; ils donnent des résultats satisfaisants. On amortit ainsi 
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le premier circuit sa trouvant ainsi de nouveau fermée 
une nouvelle étincelle de la station de départ peut le 
rendre conducteur, La faiblesse du choc exigé pour le 
retour du trépied autorise à réduire la course de la pa- 
lette du Morse, et à rapprocher les deux vis du butoir, 
on peut ainsi accroître le nombre des signaux en un 
teinp^ donné. La forme même du radioconducteur 
donoe le jiioyen de le soustraire aisément à rinfluence 
des étincolles du transmetteur de son propre poste. Il 
suffit en (in de le soulever très légèrement pendant que 
le poste effectue à son tour des transmissions. On y 
parvient, soit directement par Tintermédiaire du fil 
qui traverse la plate-forme supérieure et que Ton sou- 
lève par un levier, soit par un électro-aimant auxiliai* 
re, dont 1 action s'exerce à volonté en fermant un cîr^ 
cuit spècîaL Dans ce dernier cas, la plate-forme du 
trépied est formée d'une rondelle de fer sur laquelle 
rélectro-aîmant agit par attraction quand il est animé 
par un courant. Ce nouveau récepteur de télégraphie 
sans ûl a été adopté par la Société française des télé- 
graphoi^ sf^ans fil qui Ta soumis à des essais à grande 
distance, >» 

— La oonstruotion du frappeur ou décohéreur va- 
rie aveo les inventeurs ; en le frappeur Ducretet, par 
exemple, à Tinverse du frappeur Slaby-Arco, c'est le 
recul du marteau qui agit sur le tube. 

Sur les propriétés dea enceintes ferméeSf 
relatives nux ondes électriques* 

M. Turpain s'est proposé (Académie des Sciences) 
d'étudier les effets que remploi des enceintes fermées 

complètement 1« ehoe df la palette contre la via supérieara du 
hutQîr, et le choc da levier qui appuie la papier contra la mo« 
[•ttd encrée. 
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parme* d'obtenir twi au poiût de vue de la pénétra- 
tion des ondes & leur intérieur que de la concentration 
des ondes produites dans ces enceintes* Un dispositif 
producteur d'ondes ou transmetteur T peut être en- 
fermé dans une caisse de bois tapissée d'étain, mesu- 
rant 80 centimètres de longueur, 22 centimètres de 
largeur et 20 centimètres de hauteur. Un dispositif 
récepteur R comprenant un oobéreur, un relais et une 
sonnerie, avec les éléments de pile nécessaires, peut 
être enfermé dans une enceinte métallique de mêmes 
dimensions que la précédente. Chaque caisse est per- 
cée d'une ouverture circulaire de 14 millimètres de 
diamètre par laquelle on peut introduire un conduc- 
teur constitué soit par un fil nu, soit par un tube, soit 
encore par un câble sous plomb de 10 m. 50 de lon- 
gueur- 

C'est avec ce dispositif que M. Turpain a réalisé les 
expériences suivantes que nous allons résumer briève- 
ment ; 10 Chaque fois que T et R sont placés dans une 
enceinte métallique complètement close, il n'y a au- 
cune action possible de T sur B. 8® Si Tenceinte mé- 
tallique qui contient R est munie d'une seule petite 
ouverture circulaire au^ bords de laquelle s'adapte un 
tube conducteur qui vient déboucher dans l'enceinte 
contenant T, on ne constate aucune action de T sur R. 
Mais il sufiSt de découvrir l'enceinte contenant R pour 
que l'action ait lieu. Les ondes, qui ne pouvaient pé^ 
nétrer dans l'enceinte munie du tube, se trouvent alors 
concentrées par le tube conducteur et peuvent agir sur 
le récepteur. On constate les mêmes phénomènes si, 
conservant les mêmes dispositions pour les enceintes 
et pour le tube qui les réunit, on permute les disposi- 
tions des dispositifs transmetteur et récepteur, plaçant 
le transmetteur dans l'enceinte qui contenait le récep- 
teur et pice ver^a. 3^ Alors que la communication entre 
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les deux enceintes est impossible si même un tube con- 
ducteur relie les bords des ouvertures circulaires pra- 
tiquées dans chaque enceinte, Taction de T sur R se 
manifeste si le tube conducteur pénètre dans les en- 
ceintes sans en toucher le revêtement. Mieux encore, 
T agit sur R si le tube conducteur est muni suivant 
son axe d*un conducteur reliant les deux dispositifs. 
40 Cette action de T sur R au moyen d'un câble à revê- 
tement métallique peut avoir lieu, même si le câble 
est dénudé de son revêtement métallique sur une pe- 
tite longueur, pourvu qu'il n'y ait pas communication 
entre le tronçon de câble allant vers le récepteur R et 
rame du câble. T agit sur R même si ce tronçon pro- 
venant du transmetteur T est en contact avec l'âme du 
câble. 

Ces expériences indiquent les conditions dans les- 
quelles devront être placés les dispositifs producteur 
et récepteur d'ondes électriques pour être utilisés dans 
la télégraphie hertzienne avec flU alors que le fil con- 
ducteur est constitué par un câble. Le revêtement mé- 
tallique dont tout câble sous-marin ou souterrain est 
muni, devra être continué autour du conducteur axial 
jusqu'au poste télégraphique. Les dispositifs de chaque 
poste devront être situés dans une enceinte métallique 
fermée mise en relation par une ouverture avec le re- 
vêtement du câble. Dans ces conditions, une concen- 
tration très puissante des ondes électriques sera obte- 
nue, alors qu'elle serait impossible si les ondes pas- 
saient du conducteur axial au revêtement métallique 
du câble au point de la ligne où commence le câble. A 
partir de ce point, les ondes seraient disséminées dans 
le sol ou dans Teau. Ces expériences peuvent fournir 
également quelques enseignements utiles relatifs à 
remploi des enceintes fermées en télégraphie sans fil. 
Il y aurait avantage, en particulier, à enfermer les 
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organes transmetteurs, d^une part, les organes récep- 
teurs, d'autre part, dans les enceintes métalliques 
closes, munies chacune d'une ouverture circulaire à 
laquelle viendrait aboutir un câble sous plomb mettant 
en relation chaque dispositif avec l'antenne. D'après 
les expériences faites, il ne doit y avoir aucun incon- 
vénient à relier le revêtement du câble qui vient du 
transmetteur au conducteur même de l'antenne. En ce 
qui concerne le récepteur, la mise en contact du revê- 
tement du câble avec l'antenne constituera une protec- 
tion très efficace et très commode des organes récep- 
teurs contre les ondes issues du poste. Il suffirait, au 
moment de la réception, de supprimer cette relation, 
assurée, par exemple, au moyen d'une bague mobile, 
tout en maintenant les dispositifs récepteurs dans leur 
enceinte métallique^ 

Remarque sur le fonctionnement des cohé^ 
reurs et des auto^décohéreurs. 

En étudiant les auto-décohéreurs en usage dans la 
télégraphie sans fils et en cherchant à en construire de 
plus sensibles et de plus constants, les observations de 
M. O. Rochefort (Académie des Sciences), basées sur 
des mesures prises avec le plus grand soin, l'ont amené 
à des conclusions contraires à ce qui semblait naguère 
être la vérité. Après avoir signalé les essais qu'il a 
faits, l'auteur est amené à la conclusion suivante : tous 
les cohéreurs à décohésion spontanée peuvent être ra- 
menés à l'état de cohéreurs ordinaires en diminuant la 
pression des contacts imparfaits. Les expériences en- 
treprises ne permettent pas encore de généraliser la j 
réciproque. L'auteur a constaté que certains radio- i 
conducteurs à contact métal-métal ou à limaille peu- | 
veut facilement être amenés à l'état d'auto-décohéreurs 
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Afco, dont nous croyons intéressant de donner une 
description sommaire. C^est toujours dans Tensemble 
le système Ducretet ou Marconi, avec récepteurs Bran- 
ly. Mais il y a cette particularité que, dans le trans- 
metteur comme dans le récepteur, le conducteur ver- 
tical est relié à la terre et que Ton s'en trouve bien. 
« Cela confirmerait, dit Max de Nansouty, l'hypothèse 
faite par notre savant Inspecteur des tél^raphes fran- 
çais, M. Willot, à savoir que les signaux de télégra- 
phie sans fil s'échangent probablement par la base des 
poteaux ou antennes de départ et d'arrivée, et que l'at- 
mosphère ne sert en réalité que de voie de retour, de 
« fil de retour », aux ondes, — si l'on peut s'exprimer 
ainsi. La déduction, très importante, serait que la télé- 
graphie sans fil est indépendante de la courbure de la 
terre : cela est à vérifier en grand. » 

Le transmetteur se compose, dans le système Slaby- 
Arco, d'un condensateur chargé d'électricité à haute 
tension au moyen d*une bobine d'induction. Ce conden- 
sateur, sous les attaques d'une clef de Morse, se dé- 
charge d'un côté par Tétincelle qui jaillit, de Tautre 
par la mise à terre. Le fil vertical, antenne protégée, 
entourée d'une gaine protectrice, reçoit les ondes élec- 
triques, les canalise en quelque sorte jusqu'à son som- 
met, et elles s'épandent dans l'espace. Le point cu- 
rieux, nous le répétons, c'est qu'en reliant à la terre 
le fil vertical, le fonctionnement du système a été re- 
connu meilleur. De même, en ce qui concerne le ré- 
cepteur du système Slaby-Arco, on fait la mise à terre. 
Ce récepteur se compose du fil vertical, dans sa gaine, 
lequel reçoit les ondes de son mystérieux et invisible 
correspondant transmetteur. Les ondes aboutissent au 
cohéreur, petit tube en verre rempli de limaille métal- 
lique que le passage des ondes groupe, « cohère », 
met en ordre ; puis, les ondes étant passées, un petit 
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marteau frappe sur le tube du cohéreur et « décohère » 
la limaille. De là les signaux : on les accentue au 
moyen d'un relai Morse analogue aux relais de la télé- 
graphie Morse actuelle, et qu'une batterie de piles 
électriques alimente. On obtient de bons résultats avec 
le système en question, non seulement en mettant à 
terre le conducteur, le fil vertical, mais encore en le 
reliant à un réseau de fils conducteurs aboutissant à la 
terre. Ce dispositif aurait, paraît-il, l'avantage de ren- 
dre le système indépendant des phénomènes atmos- 
phériques, notamment des phénomènes électriques, 
qui sont déconcertants et même dangereux pour les 
télégraphistes sans fil. Les expérimentateurs allemands 
déclarent avoir communiqué parfaitement en mer à 
des distances variant entre 40 et 45 kilomètres avec 
des fils verticaux de 35 à 40 mètres. On a déjà fait 
aussi bien, sinon mieux, en France et ailleurs. Mais il 
convient de noter que le système Slaby-Arco en est à 
ses débuts et que^ de plus, ses perfectionnements de 
détails sont ingénieux et bien conçus. 

Le système espagnol Cervera, de télégraphie sans 
fil, se distingue également de ses congénères par l'é- 
tude des organes. Son auteur a tout d'abord étudié spé- 
cialement le mât, Y antenne qui projette les ondes dans 
l'espace et qui les reçoit. Il a combiné un mât léger, 
transportable et démontable, que Ton pourrait monter 
et démonter en deux ou trois heures. Ce serait une 
chose fort utile pour la télégraphie sans fil militaire. 
Dans le transmetteur, M. Cervera fait usage, soit de la 
clef de Morse, soit d'une sorte de petite machine à 
écrire — dans l'espace — qui augmente, dit-il, la rapi- 
dité des transmissions. Dans le récepteur, on trouve un 
cohéreur très sensible et un interrupteur-trembleur de 
construction nouvelle et inédite. C'est sur la réunion de 
ces divers perfectionnements que compte M. Cervera. 

8 
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La télégraphie sans fU sous-^terrestre. 

Elle a été annoncée en 1901, — MM. E. Guarini et 
F. Poocelet ont étudié le rôle de la terre et ils con- 
cluent ainsi ; « Quoi qu'il en soit, si, pour communi- 
quer par la terre, il fallait : 1^ faire de longues recher- 
ches pour trouver les couches voulues ; 2^ creuser de 
profonds puits d'essais ; 3^ creuser un cana^pour trou- 
ver les interruptions entre les couches interrompues et 
les relier par des conducteurs; 4° avoir une énergie de 
que^ues millions de watts pour communiquer àlOOki- 
loinètrea — la proportion existe, puisqu'il a fallu 
2 ampères et 16 volts, soit 32 watts, k M, Guarini pour 
communiquer à 23 kilomètres sur terre entre Malines 
et Anvers, tandis qu'il faut 150 watts à M. Pilsondski 
pour communiquer & 500 mètres, c'est-à-dire à une 
d instance 46 fois moindre que celle obtenue par M. Gua- 
rini {avec un courant de 1/5 de celui employé par 
M. Piïsondski), — nous ne savons vraiment pas pour- 
quoi on n'emploierait pas la télégraphie avec fil ou 
mieux encore la télégraphie électrique san3 ûl aérien* 
ne, avec des cylindres de quelques mètres comme an- 
tennes. Vouloir faire autrement sera se donner fort 
grande peine sans grand avantage. Si, enfin, pour 
communiquer de Paris à Bruxelles, on allait placer 
— en imitant en plus grand l'exemple du Vésinet — 
roscillateuT sur la tour Eiffel et le cohéreur sur le pa- 
lais de justice de Bruxelles avec des fils descendant 
jusqu'à terre {antenne renversée), la démonstration ne 
serait pai encore faite que la propagation a eu lieu par 
la terre. *ï 

Télégraphie sans fil en mer, 
Marconi a réussi dès 1901 à transmettre, par ondes 
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hertziennes, des signaux à travers l'Océan atlantique. 
Au moyen de cerfs-volants montant à 600 mètres, il in- 
tercepta à Saint- Jean-de-Terre-Neuve, les ondes trans- 
mises de Cornwall, se servant d'un téléphone comme 
récepteur et le message réel était la lettre S émise en 
alphabet Morse à des intervalles de cinq minutes 
comme c'était préalablement convenu. Les sons étaient 
très faibles, pourtant M. Marconi déclara qu'on ne 
pouvait s'y méprendre. Dans ce résultat apparemment 
modeste — trois très légers tacs renouvelés à inter- 
valles de cinq minutes — se trouve sans doute le germe 
de la télégraphie et peut-être aussi de la téléphonie 
sans fil à travers l'Océan. Dans Tétat actuel de l'in- 
vention de M. Marconi, les hommes d'affaires, pour 
leurs messages, accorderont toujours la préférence au 
câble sous-marin qui leur procure une garantie de se- 
cret et la certitude d'un télégramme enregistré qui 
sont absolument indispensables. Les signaux sans fil 
de l'éther ne peuvent jamais être secrets, il est toujours 
possible de les intercepter. Les messages reçus sous la 
forme fugitive d'un son dans le téléphone sont trop 
évanescents et incertains pour qu'ils se recommandent 
d'eux-mêmes aux nécessités du commerce. En outre, 
la vitesse de transmission par le système Marconi est 
extrêmement limitée, comparée à celle qu'il est pos- 
sible d'atteindre par le câble. Néanmoins, il convient 
de marquer d'un trait rouge dans les annales de la 
télégraphie sans fil, la date du 12 décembre 1901, 
les expériences auraient été répétées le 26 décembre. 
(Le Journal), 

— Les îles Flannan (Ecosse), à trente kilomètres de 
la côte occidentale de Lewis : les îles Flannan sont la 
première terre européenne qu'aperçoivent les vais- 
seaux qui arrivent d'Amérique. Le principal avantage 
qu'on espère tirer de l'installation de la télégraphie 
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sans fil sera de leur permettre de signaler leur arrivée 
plusieurs heures à Tavauce. 

H serait également question d'établir une commu- 
nication télégraphique sans conducteur entre T Islande, 
le Groenland, les îles Fteroë et le Canada. 

— On a récemment organisé un service de télégra- 
phie sans fil entre le port militaire de la Spezzîa et 
rexlrémité nord de Tile de Sardaigne, soit aune dis- 
tance de 300 kilomètres. On va de plus instaHer une 
communication semblable entre la même île et Rome. 

— Dos expériences de télégraphie sans fil, sous la 
direction du lieutenant de vaisseau Loiseau et du se- 
cond maître Charrier, viennent d*avoir lieu entre Chas- 
siron (île d'Ûléron) et Fouras. Les résultats, et plus 
particulièrement, durant la première partie des expé- 
riences, ont été des plus satisfaisants. Les dépêches 
transmises de Chassiron ont été reçues à bord du 
d'Assas, qui se trouvait en rade de Tîle d'Aix, et ont 
été parfaitement comprises- Les expériences sont in- 
terrompues pour quelques jours et reprendront en- 
ëuîte. 

— Le capitaine H œgemann, qui commande le pa- 
quebot poste Kaiser -Wilhelmder-Grame^ du Nord- 
deutscherLloyd, au cours d une récente traversée entre 
New-York et Cherbourg, a été pendant trois jours — 
presque la moitié du trajet — en communication, par 
la télégraphie sansfll, avec le paquebot poste iwcam'a, 
de la Cunard Line, dont les expériences dés gaz ont 
été déjà des plus intéressantes, « Le Lucania avait 
quitté New- York, k destination de Quoenstown, le 
samedi, trois heures avant le Kaiser- Wilhelm-der- 
Grosse, A hauteur de Hook, lorsque le Lucania eut 
soixante milles d^avan ce, le contact des appareils fut 
établi et les transmissions durèrent toute la nuit Au 
lever du soleil, le dimanehOi les paquebots étaient en 
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vue et, à deux heures de Taprès-midi, le Kaiser^Wil'- 
helm-der- Grosse, beaucoup plus rapide, laissait le 
Lucania à quarante milles de distance au sud. A ce 
moment, douze télégrammes furent envoyées par les 
passagers du Lucania au paquebot allemand pour être 
transmis plus tard, par la station de Lizard, aux des- 
tinataires résidant en Angleterre. La nuit venue, Jes 
feux des deux bateaux étaient invisibles par suite de 
leur éloignement ; mais les communications ne furent 
pas interrompues. Le lundi, à midi, la position des 
paquebots s'était encore modifiée. Vers le soir, à hau- 
teur des bancs de Terre-Neuve, le Kaiser^Wilhelm- 
der- Grosse entrait dans une brume épaisse, mais il en 
sortait peu de temps après. Aussitôt, le télégraphiste 
expédiait le télégramme suivant au Lucania, très loin 
en arrière i « Vingt-cinq milles â Test de banquisei?. 
Temps clair. » Le Lucania accusait immédiatement 
réception en disant: « Merci. Suis encore en pleine 
brume. » Les bateaux étaient alors â soixante milles 
l'un de l'autre. Pendant la nuît, le tîctac de l'appareil 
du paquebot allemand devint de plus en plus faîbl(?, 
et, lorsqu'il fut à quatre-vingt-cinq milles du paquebi>t 
anglais, il Cessa. Au voyage suivant, le Kaiser-Wil- 
helm-der- Grosse passait en plein Océan, hors de vue 
de son similaire, le A'ro/iprm^-VFî7AeZm, appartenant 
à la même compagnie ; les passagers purent échanger, 
à quarante mille de distance, de nombreux tè\é 
grammes. Une autre fois, le Kaiser- Wilhelm-der 
Grosse était en vue du bateau-phare de Nantucket, 
dont le feu tournant était dérangé et remplacé par 
deux feux rouges fixes ; l'offloier de quart, ne recon- 
naissant pas les caractéristiques du phare, prévint le 
commandant Hœgemann, qui donna Tordre au télé- 
graphiste de lancer le télégramme suivant : « Avcz- 
vous deU2p lumières rouges fixes ?» à quoi Nantucket 
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répondit de suite : « Oui. Le système d'écîairage régle- 
mentaire est cassé. » L'importance de cette communi- 
cation n'échappera à peri^onne. li. Lestonnat (Le 
Matin). )) 

Téléphonie sans flU par la terre. 

c( En m'inspirant, dit M. E, Ducretct (Comptes 
rendus de T Académie des Sciences), des expériences 
réalisées en 1876 par Bourbouze, et tout en poursui- 
vant oies travaux sur' la télégraphie sans fil, j'ai cher- 
ché à reproduire la parole dans un téléphone ordi- 
Eaire, en me servant de la terre comme conducteur 
unique. Les premiers résultats obtenus donnent un 
certain intérêt à ces expériences. Le transmetteur corn- 
prend une batterie de quelques éléments de piles ou 
d'accumulateurs reliés directement à un microphone 
et à deux prises de terre, d*une certaine surface, en- 
fouies à 1°» 50 de la surface du sol ; ces prises de terre 
sont éloignées l'une de l'autre: quelques mètres de 
distance suffisent. Pour le récepteur , j'utilise un puits 
de carrière, de 18 mètres de profondeur, cominûni- 
quant avec les catacombes; l'orifice de ce puits se Êer- 
mine, à la surface du soi » par un tuyau en fonte de 
fer de 9 centimètres de diamètre et de 4 mètres de lon- 
gueur. Un conducteur isolée descendu dans ce puits 
vertical, amène une sphère métallique de 8 centimèlres 
de diamètre au contact du sol des Catacombes. A la 
sortie du puits, ce conducteur est fixé à une des bornes 
d'un téléphone ordinaire ; Tautre borne est amenée au 
contact du tube de fonte, à la surface du soL Le^prise^ 
de terre, ainsi faites en pleine terre j sont séparées par 
un corps de bâtiment avec caves et d'épais murs, La 
couche de terre qui sépare les deux postes, transmet- 
teur et récepteur, n'est donc pas d'épaisseur négLi- 
geable* Ces conditions d'installation peuvent varier 
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suivant les terrains utilisés à ces expériences de télé- 
phonie sans fil et la distance qui sépare les postes ; la 
profondeur du puits n'est pas indispensable pour le 
succès de Texpérience; mais, dans le cas actuel, cette 
grande profondeur donne un caractère intéressant aux 
résultats acquis : les couches géologiques n'intervien- 
nent pas comme dans V expérience de Bourhouze^ avec 
courants telluriques faisant dévier V aiguille d'un gal- 
vanomètre sensible. 

(( Quand on parle devant la membrane du micro- 
phone, toutes les vibrations produites par la voix, 
même les plus faibles, donnent naissance à des aug- 
mentations et à des diminutions de pression sur les 
contacts microphoniques et, par suite, à des variations 
successives, de même ordre, de l'intensité du courant 
qui circule dans le circuit microphonique et télépho- 
nique fermé par la terre seule, sans conducteur métal- 
lique entre les postes. Malgré les multiples variations 
des vibrations que donne la voix humaine sur la mem- 
brane du microphone, et la nature du milieu terre 
interposé entre les postes, la parole est reproduite 
dans le téléphone^ avec une netteté remarquable^ sans 
l'intervention d'aucun de ces bruits parasites si gê- 
nants dans la téléphonie par fils conducteurs. Le voi- 
sinage du courant continu ou alternatif des dynamos 
de mes ateliers ne trouble pas cette réception par la 
terre. L'explication est difficile à donner ; mais il est 
certain que la terre, dans cette expérience, filtre, en 
quelque sorte, le courant d'aller et de retour néces- 
saire au fonctionnement des appareils : ce courant se 
diffuse par des dérivations pouvant actionner un cer- 
tain nombre de téléphones placés à des distances quel- 
conques du transmetteur. Dans le poste de la rue 
Claude-Bernard, ces courants peuvent actionner un 
relais avec sonnerie d'appel. Si l'on soulève la sphère 
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qui repose simplement sur le sol des catacombes, toute 
téception cesse : elle reprend dès que le contact de la 
sphère avec le sol est rétabli. Ce sol est sec. Cette de- 
monstration est coneluaEte, Ces expériences vont con- 
tinuer à de plus grandes distances et en faisant varier 
les conditions d'installation des prises de terre. ï) 
(13 janvier 1902.) 

Appareils de démonstration pour la télépho- 
nie sans filé —- Téléphonie sans fîl au moyen 
d'une lampe â arCi 

La reproduction du son peut être obtenue pat la mo- 
dification déforme subie par une flamme soumise à Fac- 
tion des ondes sonores. Le photographophone inventé 
par M. Ruhmer est basé sur ce principe. Cet appareil» 
en cours de réalisation pratique actuellement, emploie 
comme agent intermédiaire la photographie dont la 
fonction consiste â enregistrer, en vue de Tultérieure 
reproduction du son, la succession des transformations 
de la flamme. Une maison allemande vient de créer 
un appareil de démonstration dans lequel la reconsti- 
tution de la parole est obtenue directement, sans le 
concours d'aucun agetit intermédiaire, Tappareil trans- 
metteur étant en relation constante avec l'appareil ré- 
cepteur ou synthétique. L'apparelL transmetteur com- 
prend un manomètre, à flamme de gaz, au moyen du- 
quel les rayons lumineux émanant d'une flamme 
d'acétylène concentrés par une lentille condensatrice 
peuvent être modifiée dans leur intensité. L'agent mo- 
dificateur est le tube parleur relié au manomètre au- 
quel il fait parvenir les ondes sonores modificatrices 
de la flamme. Les différences d'intensité lumineuse 
ainsi produites sont assez accentuées pour modifier la 
conductibilité électrique de l'élément de sélénium in- 
tercalé dans le circuit 4u téléphone récepteur. On sait 
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que le sélénium présente une résistance plus ou moins 
grande au passage du courant électrique, suivant la 
puissance du faisceau lumineux qui le frappe. Il s'en- 
suit que les vibrations du diaphragme du téléphone 
récepteur seront réglées par la flamme analytique de 
Tappareil transmetteur et qu'elles se traduiront en vi- 
brations acoustiques d'intensité égale, théoriquement, 
à Tamplitude des ondes sonores lancées au poste d'é^ 
mission. L'appareil récepteur se compose, dans ses 
parties essentielles, d'un miroir concave, en argent, 
au foyer duquel est installé un élément de sélénium 
relié au système électrique qui comprend une batterie, 
uu relai polarisé et un timbre ; enfin, les deux récep- 
teurs téléphoniques. Pour réaliser l'expérience, les 
deux appareils sont mis face à face, à peu de distance 
l'un de l'autre; le transmetteur est disposé de telle 
manière que les rayons parallèles envoyés par la len- 
tille condensatrice soient reçus par le miroir concave 
du réflecteur et, par suite, réfléchis au foyer de ce mi- 
roir où ils se rencontrent sur l'élément de sélénium 
dont ils modifient continuellement la puissance de 
conductibilité électrique. Le relai sera actionné et agira 
à son tour sur le circuit sur lequel est placé le timbre ; 
on aura ainsi un signal avertisseur de la mise en fonc- 
tion de l'appareil. La sonnerie se fera entendre tant 
que les rayons lumineux passant par la lentille et le 
miroir viendront tomber sur le sélénium et elle cessera 
dès que les récepteurs téléphoniques auront été décro- 
chés de leurs supports. A ce moment, un contact à 
ressort isole la sonnerie et ferme le circuit dans lequel 
sont intercalés les récepteurs téléphoniques. C'est alors 
que se produit le phénomène de reconstitution de la 
parole et que l'on peut percevoir dans les récepteurs 
les mots prononcés dans le tube parleur de l'appareil 
expéditeur. Le circuit est coupé lorsqu'on accroche de 
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nouveau les récepteurs et, comme dans la téléphonie 
exclusivement: cleutriquej Tappareil est prêt pour lit 
tranamisiàion d'un nouveau message. 

Nouvelle Téléphonie sans fili 

La Heoue des Intentions illnsirées du 9 février 1903, 
sous la signature de M. Henri Farjas, publie le compte 
rendu d'expériences où nulle description d'appareils 
n'est donnée. Nous n'avons pas vu depuis de faits 
nouveaux, aussi donnons-nous, voulant être le plus 
complet possible, mais sous toutes réserves, le texte sui- 
vaut : H II est certain que, dans la téléphonie sans fil 
MaieheT la voix est très pure» sans aucun son métal- 
lique, avec tontes ses nuances et ses modulations. Or 
nos lecteurs savent déjà que le nombre des ondes élec- 
triques dont l'ensemble compose la voix peut varier de 
10,000 â 50,000 par seconde. Pour obtenir une voix 
parfaite, il faut donc que ces ondes arrivent au poste 
de réception sans qu'il s'en perde aucune, et nous avons 
pu nous rendre compte que la constatation de ce fait 
causait une réelle émotion k ceux qui en étaient té- 
moins la première fois» En présence de résultats aussi 
encourageants, j'ai cru devoir conseiller à M. Maiche, 
dont je suis les expériences depuis plus d'un an avec 
grand intérêt, de faire des essais à plus grande dis- 
tance. 11 accepta et S. A. S. le prince de Monaco ayant 
gracieusement mis à sa disposition son domaine de 
Marchais, M. Maiche put, les 16, 17 et 18 janvier der 
nier, procéder à des expériences sérieuses en présence 
du prince, avec le concours de son aide de camp, le 
baron Jean de Gail, et du baron Henri Hnlot, qui avait 
bien voulu me remplacer pour l'installation des postes* 
Les résultats ont été les suivants :1e 10, communica- 
tion téléphonique et télégraphique à 1,500 mètres; le 
17 1 communication téléphonique et télégraphique à 
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3,500 mètres ; le 18, communication télégraphique à 7 
kilomètres avec réception téléphonique. Bien que les 
appareils emportés par M, Maiche à Marchais n'aient 
pas été prévus pour des distances dépassant 1,500 
mètres, et bien que l'énergie électrique employée (eu' 
viron 7 volts et 1/20 d'ampère) ait été très faible, on 
aurait pu certainement, en prolongeant les expériences, 
atteindre 15 kilomètres. Ce dernier essai était inutile, 
la loi de propagation des ondes électriques trouvée par 
M. Maiche était vérifiée, et il ne restait plus qu'à re- 
venir pour étudier et construire les appareils définitifs ; 
selon toutes probabilités, des communications régu- 
lières sans fil pourront être établies prochainement à 
500 kilomètres et au delà. 

Dans les câbles sous- marins qui servent à la trans- 
mission des dépêches, il se produit un phénomène 
appelé condensation et que les Anglais appellent retar- 
dation^ ce phénomène qui retarde la transmission des 
dépèches est un obstacle à la transmission de la voix, 
à tel point que même sur une petite distance {40 kilo- 
mètres), comme entre Calais et Douvres, il a fallu 
construire un câble spécial pour pouvoir téléphoner. 
Or, M. Maiche a trouvé le moyen de vaincre la con- 
densation et, aprèis avoir fait des essais sur câbles arti- 
ficiels, a tenté une expérience en juin 1901 sur 600 
kilomètres de câbles sous-marins à l'usine de Calais, 
Les essais ont été faits sous le contrôle de M. Antzen- 
berger, directeur de l'usine, et en présence de 
MM. Meyer, député, membre de la commission parle- 
mentaire des câbles sous-marins ; Villars, administra- 
teur, et Depelley, directeur de la Compagnie des câbles 
français. Assistant moi-même à l'expérience, j'ai pu 
me rendre compte de la netteté de la conversation que 
nous échangions aux deux extrémités du câble, tandis 
qu'une transmission essayée quelques jours aupara- 



144 



l'année électrique 



I 



vaut avec les appareils ordinaires les pîas perfecdoa 
nés, n'avait produit que des sons îd intelligibles ainsi 
que constatation en a été donnée par écrit. Nous avoas 
recoin f non cô en août ces essais sur un câble souâ*ma* 
rin reliant la Belgique à l'Angleterre, grâce à Taina- 
billté des directeurs des services télégraphiques belge 
et an|Jîlais. Dans la lettre de M. Banneux, ingénieur eu 
chef do radministration des télégraphes belges, adres- 
iiiSa il M, Maiche à la suite de ces expériences, n^ 
relevons les phrases suivantes :« A votre deinaL 
j'ai Hionncur do vous donner acte des expérience* 
d'audition téîéphoniquQ qui ont été faites par applica* 
tion do votre système sur Je câble télégraphique dd 
Mîddclkerke à Ramsgate. Le 13 août dernier, v 
longue conversation a pu être tenue, dans des coi 
tions satisfaisantes aux points de la vue de la fore» 
la voix et de la netteté de rarticulation, entre les poiLi- 
d 'atterri sscment du câble tant par fil simple que par ■ 
111 double, )t Pour pousser la constatation plus 1/ 
M. Maii'ho téléphonera prochainement aune distai. 
de 1,000 kilouiètres sur un câble anglais mis gracieu-J 
moment à sa disposition parle directeur de la compa^ 
gnie. 11 va sans dire que le fait de téléphoner impliqï 
la posslhilité de faire de la télégraphie extra rapide ell 
il t^st fïu'île de comprendre que si, par un câble sous- 
niîuin, mi peut faire passer cinq fois plus de dépécheî<J 
les administrateurs et les actionnaires ne s en plainH 
drontpas. Le public non plus qui aura sou t>ervic 
luicux fait et qui pourra entrevoir une réduction 
prix. » 

Inconvénients de la Télégraphie sans fil. 

La télégraphie âans fll existe à peine que déjà W 
en recherche tous les défauts, dont quelques-unaîj 
comme l'absence de discrétion se retrouve avec le fil|] 
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puisqu'il s'agirait de s'y brancher en pleine campagne 
pour en saisir les dépêches. Enfin citons pour la nou- 
velle découverte et d'après le capitaine Ferrie : l^EUe 
exige des installations complexes, coûteuses et déli- 
QâêàM^ elle n^assure pas la sécurité des communi- 

' • plus grave, et la 

:i:^ tic l'éviter. Un 

pourra toujours, 

issant, recueillir 

^^ L. __ '^s deux Stations, 

:ion (îes ( ommu- 

^j^tques dans une 

— ^- — ^ ^, rasites de l'élec- 

- ye^w^r'î i^t//-/'^^ f^'^'^^l^^^ ^ ^" ^ considérable qui 
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insoumises ou les déserts et peut-être aussi, dans 
oertains cas, à la marine marchande et enfin dans 
certaines nécessités militaires. Quant à l'administration 
des télégraphesi elle n'aura vraisemblablement aucun 
avantage à employer la télégraphie sans fil pour les 
communications privées^ sauf dans quelques cas par- 
ticulièrs très rares. 

Quoiqu'il en soit de la grande importance des progrès 
présents et futurs, quand il s'agit d'échanger des signaux 
entre les vaisseaux et la terre, il serait môme contraire 
à la loi du progrès que l'un des deux systèmes refusât 
de coopérer avec l'autre. Le professeur Slaby ne croit 
pas non plus que la télégraphie sans fil constitue à 
l'avenir une source bien féconde de bénéfices pécu- 
niaires puisque l'incertitude qui présidera aux con- 
ditions dans lesquelles fonctionnent tous les systèmes 
les empêchera de figurer parmi les méthodes régulières 
et universelles de communication, sur lesquelles peut 
compter le monde du commerce. Il est donc, d'après 
lui, tout à fait à souhaiter que la télégraphie sans fil 
ne soit pas envisagée exclusivement au point de vue 
commercial. En ce qui le concerne, l'élément commer- 
cial n'entre point dans ses calculs. Mais toutes ces 
affirmations nous paraissent prématurées, attendons 
Tavenir. 

Tl*an8miâsiôn électrique sans fil» 

Après la télégraphie sans fil, voici qu'on aurait 
découvert la transmission, sans fil également, de l'é- 
nergie électrique appliquée à l'électricité. En effet, 
M. Armstrong, si l'on en croit la.Westmimter Gazette, 
aurait fait des essais sur .une nouvelle lampe électrique 
qui a fourni de la lumière à une distance de 4 à 5 milles 
de la source d'électricité; M. Armstrong s'était servi de 
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la terte, quil considère comme grand réseryoir d'élec- 
tricité, en combinant ce courant de basse tension avec 
des décharges d'un haut potentiel. La batterie qu'il a 
employée n'était que de 8 volts et le courant inférieur à 
un ampère. Si cette découverte arrive à des résultats 
pratiques, elle amènera^ évidemment, une révolution 
dans l'éclairage. La lumière dite de Tesla, annoncée 
par nous l'an dernier, n'a pas eu de confirmation cette 
année. 
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L'ÉLECTRICITÉ ET LA GUERRE 

Soûs-maHns dirigiôableà. — Sous-marîns américains. ^ L'élec- 
tricité en ballon. — Gcinon électro*magûéti«îtte. 



Sous«Mat*infi dirlgeablefi. 

Les submersibles (voir ï Année de 1901) ont conti- 
nué leurs essais; remploi des accumulateurs, l'air 
comprimé, l'eau surchauffée donnent l'énergie voulue. 
— La télégraphie sans fils essayée par MM. Arms- 
trong et Orling (Ârmorl> par abréviation) synchronise 
récepteur (le sous-marin) et transmetteurs; le relais est 
électro-capillaire ; on ferait ainsi^ à volonté, plonga* ou 
remonter le sous-marin« Le récepteur et le transmetteur 
étant accordés à un degré déterminé, l'interception des 
dépêches devient impossible à moins que, par circons- 
tance fortuite, un autre récepteur ne se trouve exacte- 
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ment au même degré. Une torpille spéciale le com- 
plète. Extérieurement, cet engin a toutes les apparences 
de la torpille Whitehead, mais en diffère par sa dis- 
position intérieure ; de 1™,80 de long, la partie anté- 
rieure est bourrée de coton-poudre ou de tout autre 
explosif, la section du milieu est occupée par le moteur 
à air comprimé et Tarrière contient Tappareil élec- 
trique directeur. Le gyroscope et tout son mécanisme 
compliqué se trouvent ainsi supprimés ce qui écono- 
mise 17.500 francs, plus de la moitié du coût total delà 
torpille non dirigée par un gouvernail, mais par deux 
propulseurs. Le vaisseau directeur est muni ou non 
d^une petite roue de direction semblable à celle qui est 
utilisée pour le sous-marin. Selon que la roue est tour- 
née vers la droite ou vers la gauche, on diminue ou on 
accroit la vitesse de Tune ou l'autre des hélices, si la 
vitesse de l'hélice de bâbord est ramenée à moitié de 
celle de tribord, la torpille se dirigera vers la gauche 
et vice versa. Les mouvements sont alternatifs, lorsque 
les deux hélices sont maintenues à la même vitesse, la 
progression s'effectue en ligne droite. Le moteur à air 
comprimé peut à volonté être arrêté, la torpille flottera 
alors entre deux eaux jusqu'à ce que survienne le mo- 
ment opportun pour lui faire continuer sa marche en 
avant. On peut ramener la torpille à bord dans le cas 
où le but poursuivi serait hors d'atteinte ; produire à 
distance la mise à feu d'une mine sans que la position 
de celle-ci puisse être décelée par les fils conducteurs. 
On pourrait, sans doute, construire des sous-marins 
transatlantiques, non destinés à la guerre : aulieu de 
transporter les voyageurs sur la crête des flots avec de 
grands dangers, ils les feraient voyager en pleine eau, 
sans aucun risque et sans mal de mer, avec de su- 
perbes vitesses ? 
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Sous'inarlns américains. 

Le dernier modèle sous-marin se rapproche beau- 
coup du type auquel M, Holland a attaché son nom. 
En juin 1900, le Congrès autorisa la construction de 
six autres sous-marins dénommés par avance le Gram- 
pus, le Pike, ïAdder, le Moccasin, le Porpoise et le 
Shark. Les deux premiers ont été confiés à TUnion 
Jron Works, de San-Francisco, les quatre autres se- 
ront construits par le Crescent Shipyard, Le modèle 
définitif du Holland, a : longueur, 19«» 20 ; diamètre, 
3™ 50, déplace pendant la submersion 120 tonnes. La 
puissance motrice est un moteur à pétrole de 160 che- 
vaux, actionnant une hélice simple et capable de 
fournir, pour la navigation à la surface, une vitesse 
de 8 nœuds. Pendant la submersion, la force motrice 
est fournie par un moteur électrique de 70 chevaux, 
produisant une vitesse de 7 nœuds. La coque, circu- 
laire dans sa section transversale, est divisée par deux 
cloispns étanches en trois compartiments séparés ; la 
cale a plusieurs chambres ; toutes les précautions étant 
prises pour localiser les avaries survenant à la coque 
qui pourraient compromettre la flottabilité du navire. 
Le compartiment antérieur renferme le tube lance- 
torpille, chargé avec des torpilles de 45 centimètres 
du type Whitehead et à embouchure placée à la pointe 
de proue, l'axe étant un peu incliné par rapport à 
Taxe du vaisseau. La bouche du tube est fermée par 
une porte étanche pouvant être relevée de l'intérieur. 
Dans le même compartiment se trouvent une série de 
récipients à air, une citerne pouvant contenir près de 
4.000 litres de pétrole, un réservoir de compensation 
destiné à être rempli d'eau pour compenser la perte de 
poids résultant du lancement d^une torpille. Le com- 
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parlimeBt central contient dans son double fond les 
principaux réservoirs à lest et un résen'oîr compensa- 
teur circulaire placé entre les deux batteries d'accu- 
mulateiirs aitnéâ aii-dessu,*? du double fond et au-des- 
sous de Taxe du navire et chargés à Talde du moteur à 
pétrole acÈionnanÉ le moteur électritiue, qui joue alors 
le rôle d une dynamo lorsque le bateau navigue k Tatr 
libre. Au-dessus de ces batteries est le magasin des 
torpillea et des réservoirs à air destinés k assurer le 
renoUYellement de l'atmosphère pendant les plongées. 
Le compartiment d'arrière est réservé à la machinerie ; 
les quatre cylindres du moteur sont réglés de façon 
que les quatre temps du cycle d^expîosîon se répar- 
tissent également entre chacun d'eux, le premier, par 
exemple, étant à la période d'évacuation alors que les 
autres sont, respectivement, aux périodes d'apiratîou, 
de compression et d'explosion. L*engin est ainsi par- 
faitement équilibré et les vibrations, réduites au mini- 
mum* Toute saillie hors de la coque est supprimée et 
le minimum de résistance est réalisé pour la naviga- 
tion à la surface. Le rayon d'action à la surface est 
d'environ 400 nœuds et les batteries d'accumulateurs 
sont d'une capacité suffisante pour assurer pendant 
quatre heures de submersion une vitesse de 7 nœuds» 
Les organes nécessaires sont installés pour actionner 
i^hélice directement par le moteur à pétrole ou pour 
k relier au moteur électrique. La submersion est ren- 
due complète ou maintenue au moyen des réservoirs 
et des deux gouvernails horizontaux de la poupe. On 
assure l'approvisionnement d'air et la ventilation ; le 
contrôle automatique des gouvernails pour éviter les 
inclinaisons angulaires trop prononcées lors des plon- 
gées ou des remontées. Les essais du sous- marin Hoir 
landj sixième manière, ont été des plus satisfaisants- 
-* Une demande en construction de torpilleur élec- 
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trique vient également d^étre introduite près du Sénat 
des Etats-Unis, le 27 janvier dernier, par M. Penrose. 
Ce bateau, du type destroyer ou torpilleur de haute 
mer, serait à propulsion électrique partielle avec plu- 
sieurs hélices. On se servirait en même temps de tur- 
bines à vapeur et de moteurs électriques. La vitesse 
serait de 40 nœuds. M. Penrose dispose d un capital 
de 500.000 dollars ; cette affaire vient d'être renvoyée, 
pour examen, à une commission spéciale maritime. 

— En Amérique encore, on vient de construire deux 
cuirassés et deux croiseurs protégés, avec sur chacun 
des premiers, huit groupes électrogènes d'une puis- 
sance totale de 800 kw ; et sur les croiseurs, quatre 
groupes de 100 kw chacun et quatre de 50 kw, ce qui 
donne un total de 600 kw pour chaque navire. Eclai- 
rage, transmission d'ordres» monte charges, tourelles, 
ventilateurs, outillage accessoire, tout est actionné 
électriquement. 

L'électricité en ballon. 

L'électricité peut intervenir pour diriger le télégraphie 
sans fil préconisée, mais non encore pratique, ou pour 
les signaux imaginés en Allemagne et auxquels on 
attribue dès à présent — bien à tort — un rôle très im- 
portant à jouer dans les guerres et les sièges de Tave- 
nir. Des ballons captifs sont reliés à la terre par un 
câble s'enroulant sur un treuil, où, toronnés avec ses 
autres filins, sont deux conducteurs électriques. Au- 
dessus de la nacelle se trouve installé un projecteur 
électrique qui permet d'éclairer, de fouiller, de recon- 
naître tous les points de l'horizon. De plus, l'aérostat 
rendu lumineux peut faire apparaître sur son équateur 
des signaux conventionnels combinés d'après l'alpha- 
bet Morse. Une photographie prise pendant les essais 
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df*un de ces ballons, a montré, écrit verticalement et en 
déchiffrant de bas en haut : ., .-, -.-, -.., -, -, (les vir- 
gules établissent la séparation) ce qui au clair voudrait 
dire E A H D T T ou bien si on lit ces signes verticaux 
de haut en bas (car si .- représente A,-, veut dire N et 
quand -.. vaut D..- signifie U)on trouve E N H U TT. 
La signification est réglée. Deux aéronautes planant 
dans les airs mais séparés par une grande distance, 
peuvent communiquer entre eux. S'il s'agit d'une ville 
assiégée, ils éclaireront : eux — sur qui Ton pourra 
tirer — et la ville I 

Canon électro'-magnétique. 

M. Bîrkeland, professeur de physique à TUniversité 
de Christiana, procédant, dans son laboratoire, à di- 
verses expériences électro-magnétiques, se servait d un 
tube en acier entouré de fils de cuivre isolés ; près de 
l'ouverture du tube, se trouvait un bouchon de fer ; en 
faisant passer à travers le fil un fort courant électri- 
que, le bouchon traversa le tube avec la rapidité de 
réclair et se projeta avec une grande force contre le 
mur. Cette expérience répétée donna toujours le même 
résultat. 



CHAPITRE X 



APPLICATIONS DIVERSES 

Théâtre et jouets. —Tunique protectrice. —Electro-typographe. 



I 



L'Electricité au théâtre. — Au Châtelet, avec un 
petit accumulateur, capable d'alimenter 1/2 heure 
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dix lampes de deux volts, les danseuses volent illumi- 
nées. (La mode en Amérique fait de même pour les 
cravattes masculines et les fleurs des cheveux fémi- 
nins). Une locomotive chauffée par des résistances Par- 
villée donne de la ivraie vapeur. A TOpéra, Tenclume 
de Siegfried est figurée par un court circuit quand 
répée frappe le fer. 

Un reooîver'lanieme (James) s*allume juste au mo- 
ment de viser. — Dans la pèche, un grand nombre de 
lampes attirent les poissons. — I>es pièges permettent 
d'électrocuter les souris qui mordent à un appât. — Un 
électro- aimant (J. L. Kreis) permet d'accrocher 
les instruments métalliques. — Un Zanzibar électri- 
que est formé de dés en sureau et de gélatine frottée au 
moment voulu. 

h'aimanto-solfège, aux lignes aimantées reçoit par 
un aimant tous les signes musicaux (V« Pupin). — Un 
tramway électrique constitue un autre jouet instructif. 
— Des lampes à incandescence à auto- régulation dans 
une couveuse en verre servent aux enfants nés avant 
terme (Fochier). — Ces lampes, sous une espèce de 
parapluie avec une intensité de 5000 bougies donnent 
des photographies très nettes. -— A Washington, à la 
Chambre, des lampes de deux couleurs permettront 
un vote rapide, avec oui ou non. 

UEIectrO'TYpographe des Hongrois Meray et 
Rozar, combinant leur machine à perforer avec une 
machine à écrire, en ont rendu la manipulation telle- 
ment simple, que tout dactylographe peut devenir 
facilement compositeur. La machine à fondre a des 
organes mobiles, très légers pour éviter les ébranlements 
que présentent les matrices devant le trou de coulée, et 
qui sont choisis par le jeu d'un appareil combinateur 
rappelant celui du télégraphe Baudot et employant de 
faibles. courants électriques, qui sont envoyés dans ses 
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élaalro-aimaiits par le passage des trous de la bande 
dans un appareil lecteur. La bande perforée constitue 
un cliché peu coûteux, toujours prêt pour les réim- 
pressioDs, et, grâce à la limitation judicieuse du nom- 
bre de sei^ perforations, on a pu réaliser un appareil 
télégrapliique imité du Baudot» qui répète à distance 
la bande avec ses perforations ; c'est la composition 
rendue possible à distance, ce qui permet à un jour- 
nal de paraître à Paris et en province avec le même 
texte et k la même heure. — On annonce aussi d'A- 
mérique une machine à écrire électrique. 

Tunique protectrice. — Partant de ce point que 
rélectricité choisit toujours le meilleur conducteur» le 
professeur Ârtemieff fabrique un habillement en tissu 
de laiton très fin qui enveloppe le corps tout entier, la 
tète et les mains; au lieu de caoutchouc, un bon con- 
ducteur vaut donc mieux comme manteau protecteur. 
Ses expériences faites en petit furent très satisfaisantes 
et l'encouragèrent à leur donner plus d'importance. 
Elles furent effectuées dans les ateliers de Charlotten- 
bourg de la maison Siemens et Halske devant une 
nombreuse assistance. Revêtu de sa tunique, il prit 
danîâ les mains les deux piles d*un circuit h très haute 
tension, établissant un court circuit par l'interposition 
de son tissu métallique. Il ne s'agissait pas, en Toc- 
currence, de l'expérience de Tesla avec des courants 
de grande fréquence, mais de courants alternatifs de 
bassG fréquence. L'intensité du courant était de 
200 ampères, et monta même jusqu^èi. 450 ampères; au 
conrs de l'expérience, l'opérateur éprouva seulement 
une sensation de chaleur aux mains et à l'aisselle où 
la tunique était un peu défectueuse. (Berliner AuMei- 
ger, 16 juillet.) 
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CHAPITRE XI 



ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE 
ET TERRESTRE 



Electricité terrestre. — Lu latte contre l^. grêle. *-* Oiractiûn il a 
flax électrique des éclairs. — Fulguration et phénoniêTiu^. 
— Electricité des eaux minérales. — Moteur à marée.— Elec- 
tro-culture. 



Electricité terrestre. 

Dans la « télégraphie sans fil », les couches terres- 
tres ou les océans serviraient de (( âl d'aller )) pour les 
signaux, alors que l'atmosphère servirait prin ci paie- 
ment de (( fil de retour ». Il y a des zones, des cou* 
ches terrestres particulièrement favorables à la propa- 
gation des ondes, par suite de la régularité et de la 
constance de leur état de vibration. Ces zones e( cas 
couches^ à un potentiel déterminé, peuvent être reliées 
par « un robinet » approprié avec des zones et des 
couches d'un potentiel dififérent, et donner un r< cou- 
rant électrique ». 

Il en est pour l'Atmosphère comme pour le sol : la 
Terre, dans son mouvement de rotation qui en lait 
une sorte d'énorme induit de machine dynamo» tourne 
au milieu d'un énorme inducteur gazeux qui est eon 
atmosphère. 

M. Willot a donc pu indiquer la télégraphie géolo- 
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g (que, par les couches terrestres équipotentielles, 
grâce à on transmetteur et un récepteur spéciaux pla- 
cés aux deux extrémités. M. Willot a déterminéi 
ù' une façon effective, dans le sol, de véritables ^aiVs 
dëlectrlciié, pouvant jouer le rôle de batterie d'accu- 
înnlatears électriques. On a pu observer quelques-uns 
de cey ]3uits, de ces points de striction, du potentiel 
terrestre, existant d'une façon indéniable. C'est bien là 
vraisemblablement qu'au moyen de robinets électri- 
ques, c'e^ît-à-dire de machines électriques appropriées, 
Oïl ira prochainement puiser l'énergie provenant des 
dilïérences de potentiel provenant des divers recoupe- 
ments de couches terrestres animées des vibrations 
spécialcîi à leur nature et à leur constitution. 

U Annuaire du Bureau des Longitudes donne cha- 
que année les lignes d'égale déclinaison, en France, 
et les lignes d'égale composante horizontale. La dis- 
tribution des éléments magnétiques, tels que les indi- 
iluQ raigiiille aimantée, n'est pas régulière à la sur- 
face de la France, comme on l'a longtemps admis. 
M. Aromeaux, en 1884 et 1885, mit en évidence, dans 
diff crèmes régions, des écarts singuliers paraissant 
dus à une cause [physique, et qui démontrèrent la né- 
cesylié d'une étude détaillée, basée sur un réseau d'ob- 
servations plus serré. Ce réseau a été, effectivement, 
constitué. 

Actuellement le réseau magnétique de la France 
comprend 617 stations, et c'est grâce à elles que Ton 
peut dresser des cartes relatives à la déclinaison, à 
r inclinaison et à la composante horizontale de Tinten- 
sité, aux données électriques enfin. Au recoupement 
dey courbes se trouveront les puits d'électricité, les 
sources d'énergie existantes. 

Le point de recoupement ne donne qu'une simple 
indication : on trouve ainsi un centre autour duquel 
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les recherches auraient intérêt à être effectuées. Il est 
évident que la détermination exacte, précise, demande 
des recherches d'inclinaison, de déclinaison et de 
composante horizontale, locales. Il faut rétablir par 
points sur le terrain, en tenant compte des difficultés 
et des particularités géologiques^ la portion utile des 
courbes générales envisagées. Ainsi trouvera-t-on 
aussi des mines métalliques insoupçonnées. L'électri- 
cité deviendra une baguette divinatoire. Les courants 
telluriques qui ont une action néfaste, électrolytique 
sur le voisinage, conduites d'eau,... pourraient être 
canalisés et utilisés. 

La Lutte contre la Grêle. 

M. Monti divise, au point de vue de la grêle, Tltalie 
en trois régions principales : « Padan », comprenant 
la vallée du Pô et certaines^régions des Alpes, où les 
orages à grêle commencent entre la fin de février et 
mai pour finir vers novembre; région péninsulaire, 
où la grêle est de toutes les saisons, et région calabro- 
sicilienne, caractérisée par une absence à. peu près 
complète de grêle durant les mois d'été. M. Monti, 
discutant le compte-rendu d'une averse de grêle sur 
le Stromboli, conclut : !<> que la chute de la grêle 
n'est pas empêchée par les détonations volcaniques ; 
29 que la grêle peut même se former dans des orages 
d'origine volcanique, contrairement à la théorie de 
Faye. Les deux tiers des gros orages de grêle qui ont 
été étudiés sont accompagnés de coups de tonnerre, et 
la fréquence du tonnerre avant et durant l'orage n'em- 
pêche pas la formation de gros grêlons. Au cours 
d'un orage à Campofreddo, près de Gênes, durant le- 
quel la grêle fut abondante et formée de gros grêlons, 
le tonnerre était si violent que des vitres furent bri- 




L 



iS8 L'ANNÉR ÉLtCTRIQUI 

sées. D'après sir Narman Lockyer qui a comparé les 
fréquences de la plus grande intensité des orages ma- 
gnétiques et des protubérances visibles dans chaque 
latitude solaire : les époques des orages classés great 
par Ellis et de la plus grande intensité cbromosphé- 
rique près des pôles du soleil sont identiques; 2^ que 
la courbe générale d'activité magnétique terrestre est à 
peu près la même que celle des protubérances obser* 
vées près de l'équateur solaire. 

En ses observations de 1880-87, au Collegio Romano 
et à Montecavo, station isolée près de Rome, à une al- 
titude d'environ 1.000 mètres, M. V. Mont! a enregis- 
tré 41 jours de grêle à Rome et 80 à Montecavo ; les 
valeurs mensuelles montrent deux maximums en 
avril et en octobre, et deux minimums en juillet et 
décembre, en ce qui concerne Texcédent du nombre 
de jours de grêle à la station de montagne. D*autre 
part, il y a eu 176 orages avec tonnerre à Rome et 129 
à Montecavo, ce qui paraît indiquer que la prédomi* 
nance de la grêle à la station de montagne ne saurait 
être attribuée à une plus grande intensité d'électricité 
atmosphérique. La température moyenne mensuelle à 
Rome étant supérieure d'une dizaine de degrés à la 
température moyenne à Montecavo : la fusion de la 
grêle, durant la traversée d'une couche d'air plus 
chaude, pourrait, dans une certaine mesure, expliquer 
la moindre quantité de grêle à la station inférieure. 

— Depuis 1900, le D» E. Vidal a lancé avec des 
succès répétés des fusées para-grêles. « ... Suivant, 
dit-il, que les nuages sont plus ou moins éloignés de 
leur point de formation, qu'ils sont plus ou moins 
denses, qu'ils sont poussés par un vent plus ou moins 
fort et que les terrains sont plus ou moins inclinés, les 
nuages chargés de grêle sont tantôt très élevés dans 
lès airs et tantôt très bas, ce qui explique les échecs 
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subis dans certaines régions par le tir des oanons ; ces 
éoheos auraient sans doute été évités, si l'on avait 
méthodiquement lutté contre les orages, et si Ton avait 
compris que les postes destinés à préserver une plaine 
fertile doivent souvent être échelonnés à quelques ki- 
lomètres plus loin, sur les flancs d'une montagne. 
Telle ne paraît pas avoir été, Jusqu'à ce jour, la tac- 
tique suivie par les syndicats de défense contre la 
grêle, dont les batteries sont, en général, disposées 
simplement de façon à couvrir la plus grande surface 
possible... )) 

— M. Friedrich Stengel, en Styrie, a réussi avec le 
canon. La canonnade commence quand un orage se 
trouve à 2 ou 3 kilomètres ; parfois une seule des sec- 
tions tire, d'autres fois toutes coopèrent à l'action. Le 
feu est continué jusqu'à ce que le ciel redevienne clair, 
ou, si cela n'arrive pas, jusqu'à ce que le tonnerre et 
les éclairs cessent et qu'une pluie générale se pro* 
duise. La station centrale de chaque section règle le 
moment où le tir commence et où il .finit, ainsi que la 
rapidité des décharges. 

— Depuis, M. Blanchi a remplacé la poudre ordi- 
naire par l'acétylène. Un coup de <3anon chargé à 
poudre revient à trois centimes, tandis qu'avec l'acé- 
tylène la dépense est tout au plus de moitié. En outre, 
l'effet produit par ce gaz est cent fois plus fort que ce- 
lui produit par la poudre. Avec 80 grammes de poudre 
noire, on obtiendrait environ 20 litres de gaz à 0* et 
sous la pression ordinaire. A la température de com- 
bustion, 2.70&', le gaz s'élève à environ 180 litres. 
Dans le canon à acétylène, on userait 150 litres de gaz 
tonnant (acétylène et air) par coup; à la température 
de combustion qui est de 3.000*, il se produit 
1.640 litres. Le courant d'air produit étant en rapport 
ftvec le volume de gaz engendré à la température de 
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l'explosion, le courant formé par le canon à acétylène 
k est donc de cinq fois supérieur à celui formé par les 

i canons à charge de poudre. Ce canon se charge auto- 

I matiquement et l'on peut en disposer des batteries sur 

r une zone déterminée et réunies par un fil électrique et 

aboutissant à une station unique. Le gazogène et le 
gazomètre sont installés de façon à pouvoir fournir la 
charge de mille coups par canon. C'est à Padoue, au 
dernier Congrès international des associations de tir 
contre la grêle que ce canon a été exposé. 

— Un chimiste de Winterthur, en Suisse, a pro- 
posé l'emploi de ballons remplis d'un mélange gazeux 
détonant qui pourrait s'enflammer à une hauteur con- 
venable. On obtiendrait l'inflammation et l'explosion 
au moyen d'un petit allumoir automatique à chrono- 
mètre. De cette façon, il n'y aurait aucun point de 
contact entre l'explosif et l'opérateur; l'explosion 
pourrait se produire à des hauteurs diverses, sel<m les 
besoins; le ballon se chargerait et se lancerait d'un 
point quelconque, sans que les dispositifs fixes fussent 
nécessaires à cet effet. En plus des avantages que le 
nouveau système offrirait par rapport aux canons ac- 
tuels, il faut, en outre, remarquer que la puissance 
I explosive et, par conséquent, la zone de perturbation 

pourraient être étendues sans faire courir de plus 
grands risques à l'opérateur : c'est, du moins, ce que 
pense l'inventeur de Winterthur. 

Un autre système destiné à prévenir la formation 
de la grêle et comportant l'emploi d'une sonnerie 
électrique a été proposé par M. G. -M. Slanoïévitch. 
Cet inventeur a observé que les décharges des canons 
aujourd'hui utilisés produisent uniquement des dépla- 
cements gazeux et, par suite, des ondulations aérien- 
nes, lesquelles, à leur tour, en troublant l'état molé- 
culaire du nuage dangereux, empêchent la formation 
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des grêlons. Maïs on a en outre remarqué que le pro- 
jectile, même dans les cas les plus favorables, n'atteint 
jamais plus de 400 à 500 mètres de hauteur et que, 
par suite, dans le cas de nuées se trouvant plus haut, 
les décharges ne donnent pas de résultats ; tout au 
contraire, elles sont souvent inutiles. De plus, le dé- 
placement gazeux produit va s'affaiblissant peu à peu 
et, quand il parvient jusqu'à la nuée, il n'a parfois 
plus l'énergie nécessaire pour produire des effets ap- 
précialbles, surtout dans les cas d'ouragans ou de cy- 
clones très violents. M. Slanoïévitch a donc pensé qu'il 
serait préférable de produire des vibrations au sein 
même du nuage ou tout à proximité — ce que l'on ob- 
tient, d'après lui, en attachant à un cerf- volant ou à 
un ballon captif une forte sonnerie, ou bien une sirène 
électrique. Les vibrations sonores, graves ou aiguës, 
produiraient dans les nuées des vibrations aériennes 
beaucoup plus intenses que celles occasionnées par 
les coups de feu, car ces vibrations n'ont encore rien 
perdu de leur intensité, étant donné que l'on place la 
sirène à une certaine hauteur que l'on peut faire varier 
à loisir, en faisant monter le ballon plus ou moins 
haut. Le ballon ou cerf -volant employé devrait com- 
muniquer avec la batterie électrique placée à terre au 
moyen d'un fil d'acier accompagné de deux fils isolés, 
en cuivre ou en aluminium. Le courant lancé sur le 
fil irait actionner la sonnerie. De plus, en donnant au 
ballon une force ascensionnelle suffisamment grande, 
on pourrait lui faire emporter la pile, en maintenant 
seulement la communication avec la terre, de manière 
à pouvoir fermer le circuit au moment opportun ; oe 
qui revient implicitement, mais de pratique diffé- 
rente, à sonner les cloches des églises, en cas d'orage, 
pour dégager l'atmosphère. 
— D'après Humanitarian, des expériences de même 
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ordre, réoemmeni faites dans les parages de Fottk«||0;^ 
hima, au Japon, sur la production artificielle ^##iaL 
phiie, auraient donné des résultats satisfaisant^, ^ès 
ont consisté à « envoyer un courant électrique >|^SaQfi 
Tair, et ont commencé k onze heures du so^^ Le 
temps est resté beau jusqu'à neuf heures du nimn le 
lendemain, moment où des nuages ont oommeno^S à se 
former ; il a plu vitiffi-quatre heures après, à plusieurs 
reprises^ sur une étendue importante qui n'aoàit pas 
reçu d'eau depuis un temps assez long (fi). Cltla est 
parfait, mais quelques détails précis sur le mode opé- 
ratoire feraient bien mieux notre affaire. 

Direetion du Flux éleetrlque des Eelairs. 

M. Tœpler examina toutes les tracés d'éclajr qu'il 
trouva à Dresde et au sud de Dresde, jusque 4ans la 
régioa fortement basaltique de Leitmerita, en Bohème. 
lA OQ la foudre était tombée sur les rochers dos mon* 
tagncs, il remarqua que l'éclair avait léché la surface 
des rochers et s'était ensuite dispersé dans le sol hu- 
mide. On peut suivre la trace en explorant la surface 
avec une aiguille aimantée; il observa parfois qu'à 
des endroits distants de un centimètre, l'aiguille ai- 
mantée variait de 180 degrés. On peut de chaque sens 
de la déviation, soit vers la roche, soit venant d'elle, 
conclure à la direction du flux électrique. Parmi 
92 cas le plus exactement déterminés, 50 ont donné 
une déviation positive et 33 une déviation négative, 
c'est à-dire que les cas pour lesquels on peut admettre 
une direction de la formation de l'éclair de la terre 
Ter? les nuages sont presque doubles de ceux des phé- 
nomènes inverses. 

— La décharge de la foudre n'étant que le rétablis* 
sèment d'un équilibre qui s'exécute par les voies les 
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plus facile», Féclair ne va jamais droit pour atterrir 
an sol, il saute d'un conducteur à un autre conducteur, 
et suit le chemin de moindre résistance électrique. Les 
parties d'un bâtiment de mauvaise conductibilités élec- 
trîseront petit à petit, avant que Téclair éclate, et na- 
turellement seront les premières foudroyées; ces par- 
ties courent donc des dangers, dangers sensiblement 
plus grands pour une maison à murs très mouillés^ et 
sensiblement moindres pour un immeuble où il n'en- 
tre que des pierres sèches et du bois sec : ces maté- 
riaux ne s"'électrisent que très peu par influence, et 
partant ont moins de risques d'être atteints. Une mai- 
son élevée, mais où il n'entre que peu de matériaux 
métalliques, et construite sur un terrain élevé, mais 
sec, a beaucoup plus de chances d'être épargnée 
qu'une maison basse, mais humide, construite sur un 
sol également humide et avec des matériaux métalli- 
ques. Un immeuble est foudroyé sans danger en mé- 
nageant à la décharge le chemin extérieur 6i& moindre 
résistance entre le sol et le toit, ce qui sera relative- 
ment facile si l'on veut bien utiliser toutes les parties 
extérieures métalliques, chèneaux, descentes d'eaux, 
couvertures métalliques, gouttières, etc., tous objets 
électriquement utilisables qui devront, cela va sans 
dire, être très soigneusement reliés au sol par un con* 
ducteur quelconque qui s'y enfonce dans une certaine 
profondeur. C'est pourquoi les trains métalliques sur 
rails n'ont pas d'accidents, alors qu'un piéton, un ca- 
valier, un bicycliste peuvent être foudroyés. 

Fulguration et Phénomènes, 

M. F. Pockels (Physikalische Zeitschrifl) a cons- 
taté la magnétisation de tiges de basalte exposées k 
l'action Inductive de l'éclair. Ces tiges étaient montées 
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près du conducteur du paratonnerre de Tobservatoire 
de MoQte-Cimone. Uune fut installée en septembre 
1900 et ne put être enlevée avant le 3 juin de Tannée 
1001, a cause de la neige. La magnétisation indiquait 
une intensité maximum de courant de 5.600 ampères 
dans la décharge électrostatique, mais comme la date 
du phénomène est inconnue et qu'une grande partie 
de l'effet magnétisant s'est évanouie, le chiffre ne re- 
présente qu'une limite inférieure; deux autres tiges, 
récemment influencées par l'éclair à des dates enre- 
gistrées, accusent des degrés de magnétisation indi- 
quant des intensités de courant de 5.(XX) à 3.600 am- 
pèreis respectivement. Comme elles étaient attachées 
anx deux branches du conducteur de terre, respective- 
ment, on peut supposer que l'intensité totale du cou- 
rant a atteint 8.600 ampères. D'autres tiges furent ex- 
posées au mois d'août, un certain nombre ne décelè- 
rent aucune trace de magnétisation, l'auteur estime 
qii il y eut des décharges oscillatoires comme dans un 
condeoyateur statique. ^L'auteur ne dit pas si des ob- 
servations personnelles de l'éclair ont été simultané- 
ment enregistrées. 

— Quant aux accidents de personnes par la foudre, 
nous les exposons plus loin. 

Electricité des Eaux minérales. 

u Parmi les variations des eaux minérales, il en est 
de périodiques. Toutes choses égales d'ailleurs, les 
eaux des bains hyperthermaux m'ont paru plus chau- 
des au moment du lever du soleil. Je dis cela surtout 
d*après l'observation des malades, et je me demande, 
daiisà ce cas, si la sensation calorifique éprouvée par 
les malades ne serait pas due à un état électrique de 
1 eau. Ced état électrique n'est pas douteux. Il y a 
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longtemps qu'on Ta mentionné, et, lors du Congrès 
international d'hydrologie de Clermont, un savant 
russe fit devant nous des expériences très concluantes. 
J'assistais aux expériences : le maximum d'électricité 
fut observé au n^ 6 de la galerie Pasteur, puis à la 
source Bardou et au n® 3 du Pavillon. Venaient en- 
suite la source César, la source Madeleine, le n^ 5 de 
la galerie Pasteur. Cependant, je me rappelle Tob 
servation du savant russe, que l'électricité ne variait 
pas dans les sources comme la température. J ajoute 
que j'ai vu, nombre de fois, depuis vingt-deux ans, les 
malades refuser d'entrer dans les bains hyperther- 
maux, sous prétexte qu'ils étaient trop chauds, qu'on 
les avait trop chauffés (/). On avait beau dire aux ma- 
lades que l'eau sortait ainsi du sol, sans être chauffée, 
peine perdue auprès de quelques-uns. Comme tous 
pensez, je m'empressais de prendre la température 
pour voir si vraiment les eaux étaient plus chaude.-^ et 
pourquoi elles étaient insupportables. J^ai constaté 
que, dans ces cas, jamais la température n'a dépassé 
un degré sur la température ordinaire des eanx. Le 
grand Bertrand avait bien signalé ce fait et montré 
les [rapports de la température extérieure, du temps 
orageux avec cette apparence calorique anormale des 
eaux. Il s'agit évidemment là d'un état électrique spé- 
cial, de courant magnétique ou autre, que l'on cxpli 
quera quelque jour. » (D"* A. Tardieu, Gazeiiê des 
Eaux.) 

— M. Labatut, au Congrès d'hydrologie de Greno- 
ble, montre que dans certains traitements médicaux où 
la vapeur d'eau et l'eau elle-même sont pulvérisées 
sous pression, à la sortie d'ajutages, cette pulvérisation 
s'accompagne d'une faible production d'électricité qui 
traverse le corps du sujet et peut être mise en évi- 
dence, soit par un galvanomètre un peu sensible, soit 
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pat* rélectmmètre à cadrans. L*iohisatîon qui résulté 
de ces {jourants explique les différenoeâ thérapeutiques 
que l'on constate entre une pulvérisation par la va- 
pmt et un gargarisme fait aveo la même solution, et 
aussi la dîffôrenoe entre le traitement par douche ou 
jet de lance et le bain donné avec la même eau. On 
peut modirier artiâoiellement cet état électrique, en 
communication avec l'un ou Tautre deâ pôles d'une 
pile de voltage convenable, le p61e inusité étant mis 
au sol ; le sujet étant en bonne communication avec le 
soi. 

Dans le cas de pulvérisations par la vapeur, des ions 
positifs pénètrent par 1er tissus au point frappé. Le 
liourant e^t de Tordre de tin dixième de milli-ampère 
(GalvanoîTièlre Deprez d'Arsonval)» Le voltage entre 
]e point frappé et l'ajutage est de 3 à 4 volts. 

Moteur à marées* 

A Santa Cruft (Oalifornie), on à creusé dans les fa- 
laises que battent violemment les vagues et au-dessous 
de la plus basse mer deux puits parallèles ; un flot- 
teur peut dans Tun lancer l'eau dans la pompe du 
second. Quand, donc^ la vague vient à soulever le 
flotteur, le contrepoids attire la poutre formant levier 
de pompe et entraîne le piston aspirant; quand le flot- 
teur retombe, le piston refoule l'eau dans un réservoir 
disposé sur la falaise, et d'où l'eau passe dans des ca- 
naliBatlons convenables. Les mouvements d'oscillation 
de la poutre sont rendus d'autant plUs faciles que le 
bout libre de cette poutre roule sur une petite voie fer- 
rée par r intermédiaire de deux roues en fer. Tout est 
rustique dans cette installation : le contrepoids est 
coiLâtitué par un tonneau partiellement plein d'eau> et 
quand on veut arrêter le moteur, on le remplit com- 
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plôteraent, ce qui soulève le flotteur et le met hots de 
la portée des vagues. On pourrait évidemment Utiliser 
Teau pour produire de l'électricité. 

ElectrO'Culture. 

La lutte contre la grêle, la détermination de Télec- 
tricité des plantes ou l'électro-chimie atmosphérique 
rentrent dans l'électro-culture (Exp.de Vidal. Heber...) 

Conductibilité électrique de la sève des plantes. — 
Un naturaliste anglais, M. Forest Heald, a mesuré, par 
des méthodes judicieuses, la conductivité de la sève. 
Celle-ci a été exprimée des feuilles, des tiges, des ra- 
cines de diverses plantes et soumise à l'expérience. Il 
en résulte, d'après le Naturwissenschaft Rundschau^ 
que la sève est un corps assez bon conducteur de l'é- 
lectricité et que sa conductibilité git en grande partie 
dans les matières minérales dissoutes, tandis que les 
éléments organiques jouent un faible rôle. La conduc- 
tivité spécifique de la sève extraite des racines des 
plantes est toujours considérablement inférieure à celle 
de la sève obtenue des parties aériennes des végétaux. 
En général, elle croît à partir de la racine. Dans la 
plupart des cas, la conductibilité spécifique est ap- 
proximativement la mesure de la teneur relative en 
cendres des différentes parties de la plante. 

Composés artificiels de l'azote. — L'AtmospherIc 
Produot G^ installe, aux chutes du Niagara, une usine 
de fabrication de ces produits obtenus par les procédés 
électriques. Une installation servant aux expériences 
est depuis quelque temps en fonctionnement ; elle a 
été visitée par lord Kelvin au cours de son récent 
voyage aux Etats-Unis. Le protoxyde d'azote est formé 
par la combinaison de l'azote et de l'oxygène pris dans 
l'atmosphère ; des étincelles électriques à haut poten- 
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tiel constituent le moyen employé à cet effet. L'acide 
azotique et les nitrates sont obtenus à Taide de ce gaz 
par réaction directe avec l'eau ou d'autres substances. 
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ACCIDENTS ET HYGIÈNE 
ÉLECTRIQUES 

Lai; isolants. ~ Protection des fils électriques aériens. — 
Précautions dans la fabrication des accumulateurs. — Sinis- 
tres électriques divers. — Physiologie des accidents. 



Les isolants. 



Les principales familles botaniques qui donnent le 
caoutchouc sont les euphorbiacées, les morées, les ar- 
tocarpées, les apocinées. La production du caoutchouc 
dépasse dans le monde entier 42 millions de kilos, et 
cette quantité est presque totalement fournie par des 
végétaux poussant librement dans les bois. Le Brésil, 
à lui seul, s'inscrit sur les 42 millions de la production 
mondiale pour 23 millions, et non seulement il détient 
le record comme quantité, mais aussi comme qualité. 
Ce caoutchouc est du caoutchouc d'euphorbiacées, du 
genre Hevea, H. lutea, H. discolor, H. rigidifolia, 
H. brasiliensis, H. ternata, H. pauciflora, etc. La fa- 
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veur dont jouît universellement le caoutchouc du 
Brésil ne tient pas tant à la supériorité du latex des 
Hevea sur celui du Castilloa, mais surtout à la m:i- 
nière dont se fait la récolte et aux procédés employés 
pour conserver intactes toutes les propriétés du pro- 
duit et le mettre à Tabri d'actions secondaires qui sa 
manifestent si facilement dans les autres produits 
commerciaux. Plus économes que les naturels d'A- 
frique, du Congo où des plantations énormes viennent 
d'être faites, en Egypte où l'on vient d'en signaler, les 
Brésiliens se gardent bien de détruire les végétitux 
producteurs, ils se contentent d'incisions faites à inter- 
valles réguliers. Dans la province de Para qui donne 
la première marque, la main-d'œuvre est fort rare ût 
fort élevée, les naturels redoutent et à juste titre les 
dangers des forêts marécageuses, humides et mal- 
saines où pousse la liane précieuse. 

Malheureusement, dans bien des provinces, entre 
autres Rio de Janeiro, Espirito Santo, Rio Grande del 
Norte, Sergipe, et même Para, où l'on trouve une 
énorme quantité de manicobas, la récolte est laissée à 
l'initiative de chacun et n'est nullement réglementée ; 
on exploite à tour de bras sans méthode, sans nul souci 
d'augmentation de rendement et d'amélioration de 
culture. Dans la province de Para pourtant, le 20 mars 
1896, une loi établit une prime de 1,000,000 de reîs 
alloués par lot de 2,000 seringueiras plantés méthodi- 
quement, à la condition toutefois que le planteur soit 
propriétaire ou tout au moins locataire de son terrain 
de culture. 

Pour opérer la récolte, on pratique une entaille ho- 
rizontale dans le tronc, à peu de distance de la basc^ 
puis on en fait une autre verticale plus longue que la 
première et qui vient la rejoindre. Lorsque ces deux 
entailles sont creusées, on en pratique d'autres à droite 
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et à gauche de la verticale, parallèles entre elles et 
obliquant vers le bas, de façon à amener le latex qui 
s'échappe par toutes ces coupures dans l'entaille hori- 
zontale préparée en premier lieu, d^où on le recueille 
dans des écuelles en terre ou en bois. On comprime 
même quelquefois le tronc avec des cordages faits de 
liane dans le but d'activer l'écoulement du latex. Ce 
suc, d'abord blanc et opaque comme de la crème, s'é- 
paissit peu à peu. On y trempe des moules d'argile 
qui se recouvrent d'une couche mince, que l'on fait 
sécher à la fumée d'un feu alimenté de bois vert ou de 
fruits de palmier ; quand cette première couche est 
desséchée, on recommence à tremper l'objet dans le 
latex ; on le fait sécher comme la première fois et l'on 
continue à opérer ainsi jusqu'à ce que le nombre des 
couches superposées ait atteint l'épaisseur voulue; 
puis on brise le moule d'argile qu'on retire en frag- 
ments par une ouverture ménagée à cet effet. On peut 
encore employer un moule en bois ayant la forme des 
battoirs de blanchisseuses, avec un manche assez long 
pour faciliter le travail de l'ouvrier, quand il faut ex- 
poser les couches de caoutchouc à Taction de la fumée. 
Le moule en bois est retiré en pratiquant une fente 
dans le pain de caoutchouc sur un des côtés. Obtenu 
par ce procédé^ le caoutchouc ne peut renfermer qu'une 
très faible proportion d'eau et de corps étrangers. Un 
ouvrier peut servir une centaine d'arbres suffisam- 
ment rapprochés et livrer de 4 à 800 kilos de gomme. 
— Les Guttiers peuvent fournir la gutta-percha de 
leurs feuilles par Téther de pétrole, le sulfure de car- 
bone, la benzine, et par suite vivre indéfiniment. Un 
explorateur, M. A. Combanaire, en a planté en Co- 
chinchine, en Ânnam, même au jardin colonial de 
Nogent-sur-Marne, si ces arbrent s'acclimatent, on ne 
sera pas prêt de manquer d'isolant. 
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Caoutchcmc artificiel. — M. Corner prend la fibre 
de ramie qu'il mélange au latex de ïabomamortana 
brassa^ ou encore la tabemaemontana crassa, dont 
le suc est importé de Chine, sous le nom de Bornéo 
mort. 

Au préalable, on desséche la fibre pour enlever 
rhuile et les produits volatils qu'ele contient, elle est 
mélangée au latex de Tabornamortana brassa suivant 
des proportions déterminées. Des cylindres chauffés 
à 50^ G. broient et mixturent ces deux substances jus- 
qu'à mélange intime ; on chauffe ce mélange dans un 
four dont on élève successivement la température de 
150 à 175 et 205<> centigrades. Refroidie, cette masse, 
tout en gardant la contexture fibreuse de ses compo- 
sants, a perdu sa résistance textile ; cette contexture 
fibreuse aide du reste à un nouveau travail qu^elle su- 
bit sous des cylindres malaxeurs qui en font un tout 
homogène. Pendant la durée du traitement par les 
malaxeurs, on introduit dans la masse du borate de 
magnésie, du soufre, du permanganate de potasse 
(toutes substances oxygénées), dans la proportion d'en- 
viron 5 à 10 0/0 ; on peut aussi utiliser comme produit 
assouplissant du balata en proportion de 10 0/0. Le 
balata n'est autre chose que le meniusops balata, un 
bel arbre de la Guyane qui fournit une gutta. 

Le magma abandonné à lui- même pendant 40 heures 
en moyenne subit ce que l'on nomme la digestion syn- 
ihétique, puis on l'introduit dans un récipient ad hoc 
et on le soumet à la chaleur de la vapeur à une pres- 
sion de 3 kilos par centimètre carré, que Ton main- 
tient 2 heures et qu'on laisse lentement tomber à zéro, 
avant d'enlever le produit que Ton abandonne au re- 
froidissement. Ce serait là le produit similaire du 
caoutchouc, le résultat le plus parfait jusqu'à ce jour 
de la synthèse du caoutchouc. 
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— La sève d*un arbre, dit le Greasewood, croissant 
en abondance dans les Montagnes Rocheuses^ serait 
isolante : On enlève d'abord l'écorce de l^arbre et on 
presse la masse entre deux cylindres, puis on intro- 
duit la pâte de bois dans une cuve où on la traite par 
le bisulfure de carbone, en maintenant une tempéra- 
ture toujours égaie et assez élevée. Ensuite on recueille 
le liquide qui se dépose au fond de la cuve. Ce liquide, 
en s'évaporant sous l'action de la chaleur, laisse une 
masse brune que l'on fait passer sous le laminoir. Le 
caoutchouc ainsi obtenu a une odeur balsamique 
agréable ; il réunit, assure-t-on, toutes les qualités du 
caoutchouc indien. 

— M. Rickmann, de Kalk, près de Cologne, traite 
les déchets de caoutchouc : On les chauffe, préalable- 
ment broyés avec de Thuile de lin, jusqu'à ce qu'ils 
soient dissous. Puis, on traite la masse plastique ainsi 
obtenue par du chlorure de soufre et du soufre, et Ton 
obtient un caoutchouc régénéré ou factice. 

— M. Adolf Geutzsch, dans des récipients appropriés, 
fait chauffer, directement ou indirectement, à une tem- 
pérature de 100 à 200° centigrades, des résines, de 
l'asphalte, des goudrons ou des brais, soit seuls, soit 
mélangés entre eux ; à cette température, les matières 
deviennent liquides. On fait arriver ensuite, dans la 
masse chauffée, de Teau seule ou additionnée d'une 
ou de plusieurs des substances mentionnées en ayant 
soin de ne pas faire tomber la température au-dessous 
de 100<> centigrades. La masse devient alors visqueuse ; 
lorsqu'elle a atteint le degré voulu de viscosité, on mé- 
lange les résines ou Tasphalte, ou les goudrons, ou les 
brais ainsi traités, soit seuls, soit mélangés entre eux, 
ou encore avec des cires qui ont été traitées de la même 
façon, avec du caoutchouc et, s'il y a lieu, avec des 
huiles^ et cela à une température d'abord modérée 
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qne Ton élève ensuite lentement ; en même temps, 
on malaxe la masse d'une manière intime, de pré- 
férence dans des malaxeurs capables d'être chauf- 
fés. 

— Uuralite est une matière incombustible et non 
conductrice. C'est une sorte de planche en fibre d'as- 
beste dont les interstices sont remplis de craie. La 
masse est alors cimentée au moyen de silice gélati- 
neuse, et lorsqu'elle arrive à l'état de siccité, elle de- 
vient complètement homogène et absolument réfrac- 
taire. C'est une substance mauvaise conductrice de la 
chaleur et aussi de l'électricité. Elle n'est pas affectée 
par l'action de l'eau chaude ou {roide> par les agents 
atmosphériques, ni par celle des gai; qui détruisent le 
fer galvanisé. Elle peut se tailler au oiseau ou à la 
scie, recevoir une couche de peinture, est susceptible 
d'un beau poli, se coller comme du bois, être employée 
sous forme de placage. Elle ne se fend pas lorsqu^on 
y enfonce des clous, l'humidité, les grands change- 
ments de température n'ont point sur elle d'influence, 
elle peut être imprégnée de toutes sortes de couleurs. 
Voici une expérience faite sur un échantillon de cette 
matière : plongé dans un mélange réfrigérant à 75 de- 
grés en dessous du point de congélation, le fragment, 
après être resté peu de temps exposé k cette tempéra- 
ture, fut immédiatement immergé dans de l'eau bouil- 
lante sans que ses propriétés en soient altérées par ce 
traitement. 

— Une autre matière qui serait d'un prix de revient 
fort minime et se prêterait sans aucune difficulté à 
toutes les manipulations, consiste en un mélange de 
caséine pulvérisée et d^huiles végétales. Ce mélange, 
auquel on peut encore ajouter de la gomme, de la 
résine ou des corps colorants, est pressé dans des 
moules et séché ; on peut en outrç le vulca^is^r. Soïj 
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principal mérite consisterait dans sa fabrication facile 
et peu coûteuse. 

— Les déchets de poissons fournissent une huile qui, 
soumii^e à la presse hydraulique, donne des bâtis de 
dynamos, de tableaux... et qui peut encore fournir un 
caoutchouc artificiel ; en effet, traitée par Tozone, elle 
se transforme en un corps extrêmement dur, qui réunit 
au plus haut degré toutes les propriétés du caoutchouc, 
et particulièrement les qualités isolantes de ce dernier. 

— Le Minium^ isolant électrique. (Farhen Zeitung). 
On constata en 1894, en démolissant le bâtiment du 
télégraphe de Brème, qu'une poutrelle métallique 
enduite de minium depuis dix-huit ans était parfaite- 
ment isolée; un galvanomètre sensible traversé par un 
courant au potentiel de 150 volts ne décelait aucune 
perte de courant. Cette constatation provoqua des 
recherches expérimentales ; on a composé une sub- 
stance avec des fibres de qualité très inférieure enve- 
loppées de minium, isolante, très résistante aux agents 
atmosphériques. Le minium mélangé à Thuile de lin, 
encore liquide, ne possède pas un grand pouvoir 
isolant, mais à la suite de l'oxydation à l'air des deux 
substances, il résulte une espèce de matière gommeuse 
présentant une résistance d'isolement égale à au moins 
lOO.OOÛ mégohms par centimètre cube. L'imprégnation 
des fibres détermine en elles l'abandon de leur pro- 
priété hygroscopique, sans que du reste elles puissent 
être ultérieurement affectées par la chaleur, le froid 
ou rhumidité. On a fait des expériences comparatives 
avec deux fils de cuivre de 1 mm. 5 de diamètre, l'un 
restant au, l'autre ayant été recouvert de minium, 
qu on a suspendus dans une atmosphère chargée de 
vapeurs d'acide chlorhydrique. Après un mois, le fil 
nu était complètement corrodé, l'autre a pu être main- 
tenu encore pendant six mois dans le même milieu 
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sans avoir subi d'atteinte. Les industries élotHro- 
chimiques tireront assurément avantage de ces indica- 
tions ayant trait au minium de plomb. Les qualités^ île 
ce corps seront également utilisées à rompre la conti- 
nuité métallique des conduites de gaz dans les im- 
meubles par application du minium à l'endroit des 
joints, localisant ainsi la contingence des accidentai à 
la suite d'un contact accidentel d'un fll conductGur 
avec les tuyaux de gaz. 

— La rusoUtej vernis isolant de MM. Tristhaucr et 
C*® de Vienne, est un mauvais conducteur de la cha 
leur; supportant une température de 325° C ; un« fois 
séché, flexible et insoluble en présence de tous Ica 
agents chimiques, il s'applique facilement sur toutes 
sortes de corps ; il ne se gerce pas ; enfin il donne unij 
belle enveloppe brillante, ayant l'aspect de l'émail. 
La résistance du rusolite à la chaleur a une impor- 
tance toute particulière, car, au cas de surcharge de^ 
machines électriques et surtout au cas d'un échaulïe- 
ment assez fort, la présence de ce vernis supprime ]vs 
risques que court l'isolement. Le pouvoir isolant da 
rusolite est énorme. Des expériences, faites au nuisèe 
industriel technologique de Vienne, ont démon irt-, 
d'après VElectricien (G.) qu'une couche de rusolite 
de 0,006 m/m d'épaisseur ne fond que sous ractîoii 
d'un courant alternatif de 5.300 à 6.200 volts, etqa une 
feuille de papier enduite du même vernis résiste au cou 
rant alternatif jusqu'à une tension de4.000à5.100volty. 

— V Hydrogène pur serait un isolant et non un 
conducteur de l'électricité, au dire de M. Trowbridge, 
et la décharge électrique ne saurait traverser une atmos^- 
phère d'hydrogène pur ni même une atmosphère d'au- 
cun autre gaz; l'étincelle n'est transmise d'ordinaire 
que par les sons qui résultent de la décomposition des 
traces d'eau* 
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— Pour réparer une boite en celluloïd, comme 
celles entourant de petits accumulateurs, gaine qui 
parfois ee décolle et fuit, il faut préparer une colle à 
base de celluloïd : Prendre des rognures de celluloïd 
et les dissoudre (jusqu'à ce qu'on obtienne une consis- 
tance de sirop) soit dans de l'acide acétique, soit dans 
du Gollodion, soit même dans un mélange à parties 
égales d'alcool pur et d'éther, soit enfin et mieux dans 
de l'iicétone du commerce. Etendre cette colle avec un 
pinceau sur les deux parties à réunir (très soigneuse- 
ment nettoyées), et les maintenir solidement serrées 
pendant une heure. Elles seront ainsi rendues indé- 
collables. 

Protection des fils électriques aériens. 

Les fils télégraphiques et téléphoniques sont desti- 
nés à livrer passage à des courants très faibles. S'ils 
se cassent et viennent à tomber sur les fils aériens de 
tramways, conducteurs de courants à forte tension 
sous la forme la plus économique, il en résulte des 
perturbations fort graves dans les appareils des postes 
télégraphiques et téléphoniques, voire des incendies, 
des secousses parfois mortelles pour les employés. La 
rupture d'un fil de trolley donne un contact qui est le 
plus souvent mortel pour les hommes et les animaux ; 
tant que le courant y passe, on ne doit le toucher qu'a- 
vec des gants en caoutchouc ; lorsque les fils de trolley 
ne sont pas les seuls à régner au-dessus du sol, le 
danger précédent se complique de celui que peut 
créer la chute d'un autre fil quelconque venant en 
contact avec le fil du trolley. Pour éviter qu'un fil 
brisé puisse entrer en contact avec un fil de tramway 
électrique : on établit au-dessus du fil du trolley et 
Bur toute sa longueur une sorte de petit toit protecteur 
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en bois, soutenu de distance en distance par des cava- 
liers en bronze soudés au âl qu'il s'agit de protéger ou 
Ton soutient le bois protecteur par des pinces en acier 
embrassant d'une part le fil du trolley, et d'autre part 
la partie inférieure du bois ; malheureusement les fils 
du télégraphe et surtout ceux du téléphone qui sont 
fort nombreux et dont la chute est par suite la plus à 
redouter, sont de faible diamètre et en tombant ils 
forment des spires dont l'une peut parfaitement venir 
toucher le dessous du fil du trolley, si bien coiffé qu'il 
soit de la bande de bois protectrice. On peut encore 
disposer, entre le fil du trolley et ceux qu'on craint de 
voir tomber dessus, un réseau de fils parallèles au 
premier ; il faut deux fils protecteurs pour un fil protégé, 
ou pour deux de ces fils s'ils ne sont pas distants de 
plus de 30 centimètres; il faut trois fils protecteurs 
pour deux fils de trolley distants de 30 centimètres à 
90 centimètres ; enfin il en faut quatre si les fils de 
trolley sont espacés de plus de 90 centimètres ; de là un 
effet inesthétique bien marqué. La première idée avait 
été d'isoler les fils protecteurs, mais, en raison de la 
tendance qu^ont les fils téléphoniques à décrire des 
spires en tombant, on a obtenu un fort mauvais ré- 
sultat; le courant en effet ne pouvait passer que dans 
la portion du fil pendante vers la terre et cela créait un 
grave danger pour les êtres vivants que ce fil pouvait 
toucher. Il paraît bien préférable de mettre les fils pro- 
tecteurs en communication avec la terre; de cette 
manière, il y a toute chance pour que le morceau du 
fil qui établit le contact fonde sous l'action du cou- 
rant très intense qui le parcourt, et que le bout qui 
pend vers le sol y tombe, devenu tout à fait inoffen- 
sif. 

II faut encore considérer le cas où les fils protecteurs 
tombent sur le fil du trolley. Celui-ci partage son cou- 
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rant avec le fil protecteur, et si ce dernier est relié à la 
terre, la plus grande partie du courant y passe. 

De là, de graves accidents, ou des interruptions fort 
gênantes dans le service risquent de se produire toutes 
les fois que d'autres fils que ceux des trolleys suivent 
la même direction que ces derniers ou les croisent. Le 
meilleur moyen de supprimer ces inconvénients est de 
n'avoir point de fils aériens. C'est la solution qui a 
prévalu à Paris, où tous les conducteurs télégraphi- 
ques et téléphoniques ainsi que ceux de la lumière et 
de la force motrice sont souterrains ; mais elle n'est 
pas toujours applicable en raison des dépenses qu'elle 
entraîne. La Compagnie nationale des Téléphones a 
adopté à Glascow un système différent, la ville lui 
ayant refusé l'autorisation d'ouvrir dans les rues des 
tranchées pour y enterrer ses fils. Au lieu de laisser 
indépendants les uns des autres ses multiples conduc- 
teurs, elle les a réunis par séries de cent : chaque fil 
est isolé par du papier de ses voisins, puis l'ensemble 
des cent conducteurs est habillé de toile et de caout- 
chouc vulcanisé et forme ainsi un câble beaucoup plus 
solide que ne l'est individuellement chacun de ses 
éléments; il y a donc peu de chances qu'ils se brisent 
et même s'ils venaient à tomber, comme ils sont 
parfaitement isolés, ils ne créeraient pas de contact ma- 
lencontreux. 

Il faut donc, autant qu'on le peut, éviter que des fils 
électriques aériens passent au-dessus des conducteurs 
des trolleys, établir les fils, quand c'est possible, sous 
terre, et, lorsqu'on doit les maintenir aériens, les grou- 
per dé manière à constituer des câbles faciles à isoler. 
Il ne restera plus alors qu'un danger à craindre, celui 
de la chute du conducteur même qui alimente le trol- 
ley. On ne pourrait le supprimer qu'en changeant le 
mode d'installation de la ligne, et on peut le rendre 
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pratiquement illusoire en donnant au conducteur une 
résistance suffisante. (P. Crépy.) ( l). 

— La condensation de la vapeur d'eau à la surface 
des isolateurs en verre ou en porcelaine rend souvent 
l'isolement aérien précaire. M. A. Sinding Larsen, 
ingénieur norvégien, propose de la supprimer. M. Lar- 
sen admet tout d'abord qu^une élévation de tempéra- 
ture de un degré centigrade d'une partie de l'isolateur 
au-dessus de la température du milieu dans lequel 
l'isolateur est placé, suffit pour empêcher la conden- 
sation de la vapeur d'eau, condensation qui se produit 
toujours dans les parties les plus froides. Pour obtenir 
ce léger échauffement, M. Larsen dispose une résis^ 
tance dans une gorge ménagée sur un point convenable 
de l'isolateur et fait traverser cette résistance par un 
courant d'intensité appropriée. Ce courant est fourni 
par une source indépendante, ou mieux, dans le cas 
de courants alternatifs, par un circuit local induit par 
le conducteur lui-même. La puissance dépensée pour 
obtenir ce résultat est absolument insignifiante devant 
celle qu'économise un bon isolement. Le moyen pré 
conisé par M. Larsen pour améliorer Tisolement des 
lignes aériennes à haute tension paraît digne d'être 
soumis, tout au moins, à l'expérience. 

— Il arrive encore fréquemment que l'isolement des 
câbles, sièges d'une force électromotrice alternative, 
soit endommagé; ces accidents qui ont pour cause un 
accroissement de la tension s'exaltant à l'interruption 
du courant par la mise hors circuit des lampes, mo- 
teurs ou transformateurs. Le cas peut aussi se présen- 
ter que dans des installations à haute tension transfor- 
mée en basse tension appropriée aux lampes et aux 

(1) Un journaliste a été foudroyé à Francfort {paralysie droite 
et brûlure) au téléphone (500 volts provenant de contact do 111 
aérien ou de mauvais isolement souterrain, novembre 190^). 
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moteurs, la tension des conducteurs à haute tension, à 
la suite d'un défaut d'isolement, se transmet aux con- 
ducteurs à basse tension, le contact avec ces derniers 
devient un danger. Plusieurs dispositifs de sécurité 
sont construits par YAllgemeine Êlektrizitaets Gesell- 
schaft. L'un a la forme d'un fil fusible ordinaire, pour- 
tant la partie active n*est pas le fil fusible ; elle con- 
siste en deux disques métalliques séparés par une pe- 
tite feuille mince de mica perforée. Si la tension aug- 
mente au point qu'elle puisse franchir l'espace d'air 
de 1/10 de millimètre entre les deux disques, elle passe 
du disque relié au conducteur à l'autre qui est mis à 
la terre. Le résultat de cette issue à la terre est la pro- 
duction d'un courant intense dans le conducteur, qui 
opère la fusion du fil et la déconnexion de la partie de 
l'installation courant des risques. On peut aussi utili- 
ser la forme du parafoudre cornu composé de deux fils 
recourbés laissant entre eux un très petit intervalle à 
l'endroit où ils sont le plus rapprochés. Comme la ten- 
sion dans le conducteur entretient fréquemment Tare 
causé par la production de l'étincelle, une résistance 
plus grande est intercalée dans le conducteur de terre 
(conduite d'eau) et à côté du chemin suivi par l'étin- 
celle est établi un électro-aimant qui éteint mécani- 
quement l'arc. (E. DiEUDONNÉ, Revue pratique de 
V Electricité.) 

M. J.-C. Ward de Glascow dispose les câbles dans 
un milieu solide, de préférence à les élonger directe- 
ment dans le sol ou dans un caniveau ; l'électrolyse 
affecte les câbles revêtus de plomb élongés dans le sol 
directement et l'introduction de l'eau ou du gaz dans 
les caniveaux est une source d'inconvénients considé- 
rables et même de danger. M. Ward déclare que 
50 0/0 des explosions de gaz dans les boîtes provien- 
nent des défauts survenus dans les câbles et qui pro- 
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voquent la naissance de mélanges détonnants enflam- 
més par manque d^isolation desdits câbles ; c'est pour- 
quoi les compagnies du gaz ne sont pas toujours res- 
ponsables, à son avis, des explosions qui se produisent 
sur leurs canalisations dans les rues d'une ville. Parmi 
les systèmes à conduits, Tauteur croit que les lames 
de cuivre nu élongées dans des conduits de fonte cons- 
tituent le mode le plus efiBcace si toutes les questions 
de détail ont été bien étudiées, mais il est coûteux et 
souvent inapplicable dans les grandes villes. 

— Le -parafoudre imaginé par M. G. Gola a pour 
but de conjurer les accidents. Il prend la forme d'un 
ellipsoïde creux consistant en deux coquilles de fer, 
séparées par un cadre en zinc. Au-dessus de l'une des 
coquilles se trouve un autre demi-ellipsoïde en fer, de 
sorte que deux espaces d'air sont interposés entre les 
trois pièces de fer. Dans celles-ci un puissant champ 
magnétique est produit. Deux fragments de charbon 
sont placés à l'extrémité du grand diamètre de l'ellip- 
soïde, à une distance ajustable. La bobine excitatrice 
de l'électro-aimant est en série avec la ligne. 

Une charge atmosphérique qui se répartit sur toutes 
les surfaces de l^appareil est conduite par le champ 
magnétique à la jante de Tellipsoïde et est amenée à se 
décharger sur les pièces de charbon. Ce système de 
parafoudre a été installé sur une ligne en montagne 
frappée, en cinq mois, de quatre accidents en dépit des 
parafoudres ordinaires protégeant la machine. Ce genre 
d'accidents ne s'est plus reproduit. — E. D. 

Accidents par les fils de trolley, — L'appareil con- 
siste en une boîte de fonte apte à être fixée sur la per- 
che du trolley et contenant un commutateur à ressort. 
Un pôle de commutateur est relié au conducteur aérien 
et l'autre à la terre et à moins d'être maintenu ouvert 
le levier de contact tend à mettre à la terre la section 

11 
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de fil de trolley qu'il commande. Le lerier est retenu 
dans la position de fermeture ou d'ouverture par une 
corde qui embrasse une poulie isolée, et est attachée à 
un bouton traversant un carreau de verre formant un 
côté de la boîte. En cas d'accident, tout ce qu'il y a à 
faire, c'est de briser cette glace, relâchant ainsi la 
corde et la section est immédiatement mise à la teri^e^ 
provoquant le fonctionnement du disjoncteur à l'usine 
centrale et rendant inerte cette portion de ligne et par 
conséquent éliminant le danger. Là face de la boîte est 
munie d'une inscription qui renseigne sur ce qu'il y a 
à faire en cas de chute de fils et il est ainsi permis à une 
personne quelconque d'isoler la section en cas de pé- 
ril. Aussitôt que la glace est cassée, les mécaniciens 
de la station centrale peuvent dire immédiatement au 
moyen de l'interrupteur de circuit qui s'ouvre quelle 
section de la ligne est avariée et une équipe d'hommes 
est sans i^etard envoyée sur le lieu de l'accident* Pen- 
dant que le levier de contact de la boîte opère la con- 
nexion de la terre et du fil de trolley, il sera impossible 
au surveillant du tableau de replacer le disjoncteur de 
sorte que les réparations peuvent être effectuées avec 
une parfaite sécurité sur la section. (MM. Heaton et 
Smith, Londres.) 

— M. Gaston Bellangô a imaginé un interrupteur 
automatique de courant destiné à empêcher tout acci- 
dent de personnes lorsqu'un fil de trolley vient à se 
rompre. Des expériences ont eu lieu à la fin du mois 
de mai sur une ligne des tramways de Bordeaux et 
extensions, au garage du Béquet sur la route de 
Léognan. Deux poteaux soutiennent un fil d'expérience 
de même diamètre que celui qui est employé sur la 
ligne. Au-dessous du fil se trouvent des rails qui sont 
reliéespar un conducteur métallique aux rails duréseau, 
enfin un interrupteur permet d'amener le courant delà 
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ligne dans le fil suspendu ou de Tinterrompre à volonté. 
Lorsque l'interrupteur est fermé, les circonstances ex- 
périmentales réalisées sur ce tronçon de voie sont abso- 
lument les mêmes que celles qui existent sur la voie 
principale. On en a la preuve en branchant un 
voltmètre entre le fil suspendu et les rails, l'instrument 
indique environ 500 volts. L'appareil de sécurité sup- 
porté par le premier poteau est une boite en porcelaine 
contenant du mercure et intercalée dans le circuit du 
ûl de ligne, elle est suspendue à la console du poteau 
par un étrier grâce auquel cette boîte peut s'incliner 
dans un sens ou dans l'autrCé Lorsque le fil est tendu 
de part et d'autre du poteau, la position de la boîte est 
horizontale; mais si on coupe le fil d'un côté ou de 
l'autre» sa chute sur le sol, en raison de la rupture de 
la tension d'équilibre, détermine une forte inclinaison 
de l'appareil. Le mercure se rassemble à ce moment 
dans Impartie déclive de la boîte etle courant est aussitôt 
rompu. Le contact du fil tombé sur le sol n^offre plus 
aucun danger, il n'est le siège d'aucun courant. A cause 
de sa forme fourchue, l'inventeur a donné à son appareil 
la dénomination de <( gabel )). — E. D. 

Appareils protecteurs contre Vécrasemeni par les 
tramways à traction électrique, — Il vient d'être expé- 
rimenté à Prague, sur la ligne à traction électrique 
Zizkov-Koschir et en présence de délégués du Ministère 
des Chemins de fer, un nouvel appareil destiné à éviter 
l'écrasementdes personnes renversées par les tramways 
en marche. L'expérience aurait été concluante et le 
système imaginé reconnu simple et peu coûteux. 
L'appareil qui le compose comprend deux parties : 
la première constituée par un cadre-buttoir dont la 
membrure est faite d'un tuyau à gaz recourbé de petit 
diamètre, et enveloppé de cuir; un filet à mailles 
serrées est tendu sur ce cadre, qui est mobile et peut 
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tourner selon un axe horizontal. Ce premier engin est 
en relation avec la seconde partie de Tappareil, le cadre 
de protection proprement dit, par un fil d'archal de 
faible grosseur. Ce cadre de protection ne diffère pas 
extérieurement des cadres en usage jusqu'à ce jour ; 
seulement, par un mécanisme spécial, un mouvement 
vertical de haut en bas peut lui être imprimé. Dès que 
le cadre-buttoîr heurte un obstacle, il cède lentement 
en arrière, et, agissant sur le fil de communication, il 
détermine le déclanchement du cadre de protection 
qui, en tombant, recueille l'obstacle engagé dans Tap- 
pareil et Tempêche de glisser sous les roues. Ce cadre 
est, en outre, muni, à sa partie inférieure, d'une gar- 
niture de balais qui, appuyant tout à coup sur le sol, 
ne laisse aucun espace libre entre la voie et la mem- 
brure. Le mécanisme est dû aux recherches collectives 
de M. Alois Svoboda, ingénieur principal de la traction 
électrique de Prague, et de plusieurs techniciens de 
cette ville. 

Enfin, M. Josef Buresch, également de Prague, pré- 
conise un autre système qui consisterait en une combi- 
naison qui permettrait d'interrompre le courant dès 
que le cadre de protection heurterait un obstacle : le 
véhicule se f rénerait automatiquement et un mécanisme 
pousserait en dehors de la voie la personne ou l'objet 
ayant déterminé l'arrêt de la voiture. Ce système fonc- 
tionnerait, paraît-il, avec toute l'exactitude désirable. 

Précautions dans la fabrication des 
accumulateurs (1). 

(1) U Association des Industriels de France contre les ac- 
ciaents du travail, dirigée par M. Henry Mamy, vient de publier 
des « Instructions relatives à la fabrication et. à la réparation 
des accumulateurs d'électricité » ; complétant les indications de 
V Année Electrique de 190 i y (signalons aussi la dermatose 
cblorique et électrolytique, signalée en 1902 par le D' Paul 
Fumouse) (thèse de Paris). 
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Les ouvriers employés à la fabrication ou à la répa- 
ration des accumulateurs d'électricité peuvent être ex- 
posés à des accidents d'intoxication saturnine, résultant 
de la manipulation de matières ou objets à base de 
plomb. Il nous paraît nécessaire d'appeler Tattention 
des industriels sur les mesures qui suivent et dont noua 
croyons devoir leur recommander l'application : As- 
surer au personnel un large volume d'air et une 
aération convenable dans les locaux affectés à la fabri- 
cation ou à la réparation des accumulateurs. Laver au 
moins deux fois par an les murs de ces locaux. Faire 
journellement un nettoyage humide du sol de ce^^ 
locaux et des tables de travail. Faire toutes les opé- 
rations susceptibles de produire un dégagement de 
poussières toxiques soit en vase clos, soit avec l'aide 
d'un dispositif aspirant la poussière, autant que possible 
de haut en bas, et empêchant les ouvriers de Tabsorber. 
Recouvrir les chaudières de fusion du plomb ou de ses 
composés d'une hotte d'échappement, dont le tuyau 
assurera une aspiration suffisante. Faire porter aux 
ouvriers, devant le nez et la bouche, soit une éponge 
imbibée d'eau, soit, de préférence, un masque respi- 
rateur contre les poussières, dans les parties de l'usine 
où l'on manipulelesmatières à l'état pulvérulent. Faire 
dans des locaux distincts les opérations : 1^ de la 
fabrication des câbles ; 2» du mélange des matières et 
de l'empâtage des plaques; 3<> de la formation des 
plaques. Disposer les vestiaires de manière à éviter le 
contact entre les vêtements de ville des ouvriers et les 
vêtements de travail. Faire visiter les ouvriers par un 
médecin, soit avant l'embauchage, soit peu après, ot 
toujours dès la première manifestation des phénomènes 
saturnins. Des visites médicales périodiques sontégaïe- 
ment recommandées. Il est conseillé aux industriels 
qui s'occupent de la fabrication ou de la réparation 
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d'accumulateurs, d^affîcher dans leurs ateliers les 
instractlons suivantes, qui s'adressent aux ouvriers : 

1^ Propreté et sobriété recommandées* 2^ Les 
DUvrierâ devront avoir des vêtements spéciaux de 
travail. Il les mettront à leur arrivée dans l'atelier et 
les quitteront à chaque sortie* 3<» Il est interdit aux 
ouvriers d'apporter des aliments ou des boissons dans 
l'atelier. Il est également interdit d^user de tabac, sous 
aucune fûrmO) pendant le travail. A^ Aussitôt que le 
travail cesse, même s'il n'a été exécuté que pendant un 
temps très court, les ouvriers, après avoir quitté leurs 
v«3tcments de travail, doivent se laver le visage, se 
savonner et se brosser les mains et les ongles, se laver 
les dents et se rincer la bouche. 5o II est recommandé 
aux ouvriers de prendre au moins un bain par semaine 
(de préférence sulfureux), et de faire, autant que pos- 
sible, usagedu lait comme boisson» 6® Il est recommandé 
aux ouvriers d'éviter avec le plus grand soin l'abus 
des boissons alcooliques, car les alcooliques sont 
beaucoup plus exposés que les autres aux inconvénients 
pouvant résulter de la manipulation du plomb ou de 
ses composés* 

Sinistres électriques dlyersi 

Un récent rapport de VElectrical Bureau of the 
national Board cf Fire Undertoriiera d'AméJrique 
contient un nombre d'exemples ourieux et intéressants 
de sinistres provoqués par le courant électrique établi 
dans de mauvaises conditions, destinés à convaincre 
les clients de l'électricité de la nécessité d'une soigneuse 
Inspection pour en restreindre les tendances incen- 
diaires, Les courants vagabonds des tramways peuvent 
se disséminer dans le sol et électrolyser les conduites 
d'eâu et de gaz«.* Une rupture de câble souterrain posé 
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dans une gaîn6 en papier pour courant à la tension de 
250 volts, mit l'enveloppe en fusion, la matière coula 
sur uneconduitede gaz adjacente; des effets d'électrolysa 
se produisirent, déterminant un trou dans la conduite 
qui permit au gaz de s'échapper le long du conducteur 
et de pénétrer dans une cave sous le trottoir* Toutefois, 
Tenquôte n'a pu établir si Texplosion fut occasionnôe 
par une étincelle électrique ou par le feu nu d'une bougie 
qu'un ouvrier tint à la main en pénétrant dans le sous- 
sol. Deux fers à repasser électriques laissés en circuit 
s'échauffèrent à l'excès et mirent le feu à des tables, 
boites et pièces de marchandises d'un tailleur installa 
dans le sous-sol d'un immeuble. Heureusement que la 
construction de la maison était faite en matériaux io- 
combustibles, sinon la perte eût été considérable. Un 
accident causé dans un transformateur, endommagé 
par la foudre, permit au circuit primaire, au poteotiei 
de 2.200 volts, d'entrer en communication avec un 
certain nombre de maisons reliées au secondaire. Dans 
l'une d'elles, le plafond d'une vitrine à étalage était en 
fer; le courant à haute tension passa à la terre par ce 
plafond où n'existait aucun isolement, un arc jaillit 
qui réduisit en cendres tout le contenu de la montre. 
Un accident similaire eut lieu dans une vitrine mm- 
blable d'une autre maisont.Des étincelles provenant du 
renversement rapide de la marche d'un moteur ac- 
tionnant un élévateur communiquèrent le feu & de Iel 
sciure de bois qui avait été placée sous les paliers de 
l'induit afin d'éponger l'huile. Un court-circuit dans 
un réseau souterrain engendra un gaz provenant da la 
décomposition de la matière isolante du tube protecteur 
des conducteurs, ce gaz s'infiltra dans un bâtiment j)ar 
des fissures existant dans les murs en une douzaine 
d'endroits différents, il prit feu et donna lieu h trois 
légères explosions* Les rapports des accidents causés 
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par la foudre relatent des cas de pénétration du flux 
fulgurant dans les immeubles par l'intermédiaire des 
fils téléphoniques ou d'éclairage qui n'avaient pas été 
dûment protégés par des parafoudres dignes de con- 
fiance, et l'un fut directement attribuable à une défec- 
tueuse installation des tiges du paratonnerre. Nombreux 
aussi sont les incendies par défectuosité des canali- 
sations intérieures. 

— On a récemment effectué, à Milan, des expériences 
destinées à déterminer dans quelle mesure les pompiers, 
travaillant à proximité des canalisations de tramways 
électriques, courent des dangers lorsque le courant 
passe, par le jet d'eau, du fil du trolley sur l'homme 
qui tient la lance. [Zeitschrift fur Elekirotechnik). 
Etant donné un jet d'eau d'une pression de moins de 
ISkilog. par cm' et d'un diamètre de 12 millimètres, 
et étant donné, d'autre part, un courant continu de 
500 volts, pour éprouver des chocs, il a fallu approcher 
la lance à 6 à 7 centimètres de la plaque de cuivre 
reliée au fil de trolley et frappée par le jet d'eau. Avec 
un jet de 50 millimètres, les mêmes chocs se sont fait 
sentir à une distance d'environ 1 mètre. Avec un cou- 
rant alternatif de 500 volts et un jet de 12 millimètres, 
on a constaté des chocs à une distance d^environ 
19 centimètres et, avec un courant alternatif de 
3.600 volts, a une distance de 3 mètres. 

— Les tableaux de distribution à haute tension 
peuvent causer des accidents : si, par exemple, un ou-: 
vrier dresse son échelle derrière le tableau et y monte, 
perd l'équilibre et se retient avec les mains aune barre 
de fer verticale, que sa tète vienne en contact avec 
l'une des barres collectrices à haute tension qui est 
dans le voisinage : il est foudroyé. Cependant toutes 
les précautions pouvant être bien prises, aucune pièce 
métallique ne se trouver près du sol et toutes peintes 
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en rouge afin de pouvoir bien les distinguer. Le fait 
s'est déjà produit. 

Des affections spéciales contractées par les conduc- 
teurs de tramways électriques [Electro Techniker 
devienne). — Un certain nombre de wattmen des 
tramways électriques de Berlin sont en ce moment 
atteints d'affections spéciales qui frappent surtout les 
débutants. Ces affections seraient de trois sortes : 
ophtalmie occasionnée par le violent courant d'air ; 
inflammation du genou et de la cheville de la jambe 
droite provoquée par l'actionnement de la sonnerie 
d'alarme ; et une sorte d'insolation des mains. Ce der- 
nier inconvénient est dû à ce que le conducteur, en 
cours de marche, ne doit pas un seul instant aban- 
donner les manettes du coupleur. Par suite, ses mains, 
après une exposition prolongée aux rayons solaires, 
pendant la saison chaude, prennent la couleur du 
rouge brun et se couvrent souvent d'ampoules disgra- 
cieuses et douloureuses. 

Névromepar choc électrique. — M. Decroly a com- 
muniqué le fait à la Société belge de Neurologie. 
X... est un employé de charbonnage, âgé de 33 ans ; 
au commencement de Tannée dernière, ayant un câble 
électrique dans la main gauche il est tombé sur un 
rail ; par suite de circonstances fortuites, un courant 
de 530 volts passait à ce moment dans le câble et le 
malheureux servant de conducteur reçut une décharge 
formidable dans les deux bras. Il s'évanouit sous l'in- 
fluence du choc ; en sortant de cet état, il constata qu'il 
avait le bras gauche profondément brûlé; d'autres 
brûlures étaient réparties sur toute la surface du corps. 
L'une d'elles, celle qui nous intéresselparticulièrement 
était située au niveau du passage du nerf cubital droit 
dans la gouttière de ce nerf au niveau du coude. Im- 
médiatement après Taccident, le sinistré remarqua 
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une gène dans les mouvements délicats de la main 
droite, surtout dans ceux du pouce et de raqriculaîre> 
aÎDsî que de l*anesthésie à la partie interne de la main ; 
ail bouÉ de trois à quatre mois, il vit se développer un 
amaigrissement marqué de cette même main. En 
môme temps il apparaissait au-dessus du coude une 
petite tumeur non douloureuse, mais dont la comprea- 
Eîon provoquait une sensation d'engourdissement dans 
tout le côté cubital de l'avant-bras de la main qui s'a- 
trophia, aussi dût-on débarrasser le malade de son 
névrome encombrant. 

Physiologie des nccidents* 

Au Congrès d'Electrologie de Paris de 1900, MM. 
Prévôt et Battelli ont expliqué le mécanisme de la 
mort (Voir Année électrique de 1900) ; M. P. Battelli 
y est revenu au Congrès de Berne de 1902. Nous avons 
assisté aux expériences de M. F. Battelli, confirmant 
nos idées sur Vélectrocution (Voir l'Année électrique 
de 1001). Courants continus et courants alternatifs 
agiraient de même. Les animaux expérimentés avaient 
les électrodes dans la bouche et le rectum. 

Lgs courants à haute tension provoquent, dit F. Bat* 
tel M, des troubles nerveux très considérables. Les 
centres nerveux peuvent être complètement inhibés, 
le phénomène des convulsions fait alors défaut et Ta- 
tiioial meurt sans faire un mouvement. Je ne donnerai 
Ici que quelques chiffres. Chez les rats et les cochons 
dlodo, un courant de 1,200 vols prolongé pendant une 
seconde inhibe complètement le système nerveux. 
ChcK ie lapin, on produit le même effet avec un cou- 
rant de 1,200 volts prolongé pendant deux ou trois se- 
condes, ou bien avec un courant de 2,400 volts pen- 
dant une seconde. Chez des chiens de 10 kilogrammes 
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environ, un courant de 1,200 volts prolongé pendant 
cinq secondes ne sufBt pas pour tuer l'animal ; au bout 
d'une demi-heure ou d'une heure l'animal peut mar- 
cher. Les courants de 2,400 ou de 4,800 volts tuent les 
chiens de petite taille par arrêt définitif de la respira- 
tion^ si la durée du contact a été d^une ou deux se- 
condes. Mais les chiens de grande taille ne sont pas 
tués par le passage d'un courant de 2,400 volts pen* 
dant deux secondes ; ils se rétablissent d'eux-mêmes, 
sans aucune intervention. « Je répète que ces chiffres 
ne valent que pour le cas où les électrodes sont pla- 
cées dans la bouche et le rectum, c'est-à-dire très près 
des centres nerveux et avec des contacts excellents. Si 
les contacts étaient moins bons, ou si les points d'ap- 
plication des électrodes étaient plus éloignés des centres 
nerveux, la tension du courant devrait être plus élevée 
pour réussir. » 

D^autre part, les courants à haute tension possèdent 
la propriété de faire rebattre le cœur du chien pris en 
trémulations flbrillaires à la suite du passage d'un 
courant à basse tension (240 à 600 volts). « L'animal, 
qui était irrévocablement perdu à cause de la paralysie 
du cœur, est alors sauvé, surtout si o^ pratique pen- 
dant quelques minutes la respiration artificielle. Il 
faut toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus de quinze 
à vingt secondes depuis l'apparition des trémulations 
flbrillaires, pour que le passage du courant à haute 
tension rétablisse les battements du cœur. 

« Si le temps écoulé est plus long, il faut d'abord pra- 
tiquer des compressions rythmiques du cœur et en- 
tretenir en même temps la respiration artificielle ; en 
appliquant alors le courant à haute tension, le cœur se 
remet à battre. 

(( Dans les accidents de Tindustrie électrique, la 
mort de lliomme doit être attribuée le plus souvent à 
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la paralysie du cœur. Il serait donc permis d^admettre 
que, dans l'industrie électrique, les courants continus 
pratiquement dangereux devraient avoir un voltage 
quatre ou cinq fois supérieur à celui des courants alter- 
natifs dangereux. L'inhibition du système nerveux 
produite par le passage d'un courant continu est beau- 
coup plus prononcée, toutes les autres conditions étant 
égales, que celle qui résulte d'un courant alternatif. 
Ainsi, un courant alternatif de 600 volts appliqué de 
la tète aux pieds chez un lapin pendant trois secondes 
détermine un choc nerveux peu prononcé si les trému- 
latioBs du cœur sont passagères ; dans les mêmes con- 
ditions, un courant continu de 550 volts produit une 
prosÊration très grave et quelquefois la mort par inhi- 
bition des centres nerveux. Enfin, un contact très 
court (un dixième de seconde) du courant continu pro- 
voque les trémulations fibrillaires du cœur, tandis que 
le courant alternatif à basse ou moyenne tension doit 
être prolongé en général pendant trois quarts de se- 
conde environ pour amener Tarrêt du cœur. 

t( La variation du nombre des périodes peut faire 
changer les effets du courant alternatif. D'après les 
expériences faites par M. le Prof. Prévost et par moi, 
ce sont les courants ayant une fréquence de 150 pé- 
riodes k la seconde qui produisent les effets mortels 
avec un voltage minimum. Lorsqu'on dépasse une fré- 
quence de 150 périodes, le voltage minimum néces- 
saire pour déterminer la mort s'élève rapidement. Un 
courant alternatif de 150 périodes peut tuer un chien 
avec une tension de 15 volts lorsque les électrodes 
sont placées dans la bouche et dans le rectum. Dans 
les mêmes conditions de contact, un courant de 200 
périodes doit déjà atteindre une tension de 35 volts, 
et un courant de 1,700 périodes une tension de 400 
volts pour produire le même résultat. Les courants 
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ayant une tension comprise entre 30 et 150 pé- 
riodes ne présentent pas de différences bien considé- 
rables quant à leurs effets mortels; ce n'est guère 
qu'au-dessous d'une fréquence de 30 périodes que Je 
voltage minimum nécessaire pour déterminer !a mort 
s'élève légèrement. » Les courants industriels ont donc 
une fréquence mortelle convenable, puisqu'elle est de 
30 à 150 périodes ; si elle était de 400 périodes, les 
courants alternatifs seraient moins dangereux que les 
continus. L'intensité, la durée et la région du contact, 
la densité inconnue en chaque organe traversée, la 
taille de l'animal, sont aussi des éléments impor- 
tants. 

« Le cœur du chien paralysé en trémulations flbril- 
laires peut reprendre ses battements lorsqu'il est tra- 
versé par un courant à grande densité, et 1 oa peut 
ainsi rappeler à la vie des chiens tués par les courants 
électriques. Dans le cours de physiologie de l'univer- 
sité de Genève, on fait chaque année devant les élèves 
l'expérience suivante qui fut renouvelée par M , F* Bat- 
telli devant les congressistes^ de Berne: « on applique, 
chez un chien de petite taille, deux électrodes sur les 
côtés du thorax au niveau du cœur et on fait passer un 
courant alternatif de 120 volts pendant une ou deux 
secondes. L'animal se sauve en criant, puis au bout 
de quelques secondes il chancelle et tombe ; bientôt la 
respiration devient superficielle et s^arrête. On attend 
encore quelques minutes^ puis on ouvre le thorax, on 
met le cœur à nu et on fait des compressions ryth- 
miques de cet organe en pratiquant en même temps la 
respiration artificielle. Au bout de quelques minutes, 
l'animal fait des mouvements respiratoires spontanés, 
les réflexes se rétablissent, etc., mais le cœur ne bat 
pas ; il présente des trémulations fébrillaires qui ne 
cessent pas d'elles-mêmes. On place alors une élec- 
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troje sur le cœur et l'autre dans le rectum, et on fait 
passer un courant alternatif de 240 volts pendant une 
ou deux secondes. Le cœur se remet à battre. On ferme 
la plaie du thorax ; l'animal respire spontanément. En 
prenant des précautions antiseptiques, j'ai gardé des 
chiens en vie pendant plusieurs jours. Un courant de 
180 volts appliqué sur le cœur ne suffit pas pour faire 
cesser les trémulations flbrillaires ; il les fait tfième 
apparaître dans un cœur qui bat. La densité du cou- 
rant qui traverse le cœur est alors trop faible. » 

Chez l'homme, les phénomènes sont vagues, il 
semble que les convulsions manquent, il y a des sen- 
sations douloureuses et des brûlures, des troubles ner- 
veux (contractures, tremblements) qui disparaissent 
rapidement. Le voltage varie, quatre morts furent 
causées en 1897, en une usine allemande, par des 
courants alternatifs de 115 volts dans trois cas et pro- 
bablement du double dans le quatrième ; Biraud cite 
une mort avec {850 volts, Hankel avec 120 volts ; à 
Genève, on a eu trois cas de mort avec 500 volts, tou- 
jours alternatifs et aucun cas avec 640 volts de conti- 
nu. MM. Àspînas et Trotter ont fait des expériences 
sur 30 j)ersonnes (12 femmes et 6 enfants) à 500 volts, 
avec des souliers secs sur les rails, un pied chaussé 
sur. le rail de roulement, un pied nu sur le rail & côté, 
et une sensation légère a été perçue. Si la peau est dé^ 
nudée, et la brûlure électrique arrive vite à ce résultat, 
la résistance diminue et la mort est d'autant plus sûre 
que le contact a été prolongé. Un cas de mort à Oe« 
nève a eu lieu à 5.000 volts et le cœur était paralysé. 
Comme précaution, nos « Années » précédentes les 
indiquent, mais pour être efficaces, il faut que le cœur 
batte encore et qu'on agisse rapidement peu de minutes 
après l'aceident. 

— Le D' Jessen (Hambourg) a vu se produire ohes 
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un homme sain de 48 ans, par un coupant de KOÛ Tolte, 
de rhystérie traumatique. 

Quant à la foudre, si protéiforme, elle ne peut donner 
d'indications. Elle a occasionné ces dégâts à Hofs- 
tade, près de Malines (Belgique), le 16 marsi 1902 
(Ciel et Terre): le moulin à vent fut renversé et ré- 
duit en miettes. Au moment dq Taocident, trois per* 
sonnes étaient au moulin : le meunier et deux de ses 
clients ; un cheval attelé à une charrette était sous le 
moulin. Les grosses poutres du moulin furent brisées 
et réduites en mille morceaux lancés dans les champs > 
Aucune des trois personnes, heureusement, ne fut tuée. 
Le meunier avait des brûlures graves à la tète, au 
menton, aux joues et à la partie extérieure des mains ; 
il resta sourd et aveugle pendant tout un jour. L'une 
des deux autres personnes avait des brûlures moins 
graves aux parties inférieures des mains, et l'autre 
n'avait presque rien. Le cheval ne portait aucune 
marque. 

— Pour Vérupiion de la Martinique M. Kermor- 
gant explique à TAcadémie de Médecine, que dans la 
nuit du 30 au 91 août, un nouveau nuage sorti du mont 
Pelé a dévasté les communes de Morne^Rouge et d'A- 
joupa- Bouillon. Le nombre connu des victimes de C6tte 
nouvelle catastrophe est d'environ 635 ; en outre, les 
médecins ont eu à soigner 70 personnes pour des brû- 
lures du premier, du deuxième et même du troisième 
degré. Tous les cadavres retrouvés, sauf un, étaient 
encore revêtus de leurs habits, alors qu'après la pre- 
mière éruption, ils étaient tous complètement nus. A 
côté de gens entièrement brûlés on a trouvé des corps 
ne portant aucune trace de brûlure. Enfin, les per- 
sonnes qui se trouvaient à l'abri dans un local bien 
clos en furent quittes pour une légère oppression et 
purent sortir indemnes de la catastrophe. De ces dî- 
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verses constatations, il est permis de supposer que le 
nuage dévastateur était fortement chargé d'électricité^ 
ce qui expliquerait certains phénomènes présentant 
une grande analogie avec les effets de la foudre, té- 
moin une mère légèrement brûlée à Toreille, qui eut 
son enfant horriblement brûlé dans ses bras. D'ail- 
leurs, quelque temps après l'éruption, une forte odeur 
d'ozone se répandit du côté de Fort-de-France. On 
peut donc conclure qu'en outre des cas de mort dus à des 
gaz irrespirables^ ou aux cendres brûlantes, ou à une 
température assez élevée pour faire fondre le verre, il 
s'est produit des phénomènes analogues à ceux de l'é- 
lectrocution. Une théorie électrique des volcans en a 
surgi. 

Au point de vue médico-légal, le diagnostic d'acci- 
dent électrique industriel paraît facile, mais voici un 
exemple plus difficile arrivé à Genève : Un ouvrier 
couvreur touche un fil du courant alternatif à 500 volts. 
La secousse le fait tomber du toit, et il se produit des 
lésions internes graves. Il meurt une demi-heure ou 
trois quarts d'heure après l'accident. La mort a été 
provoquée par la chute et non par le passage du cou- 
rant. Si l'ouvrier avait été attaché, comme les règle- 
ments l'exigent, il ne serait pas mort. La responsa- 
bilité civile sera partagée par le patron de l'ouvrier. 
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Le cerveau utilisé comme cohéreur. 

Dans VElectrical Review, M. Frederick Colllns ra- 
conte que des effets curieux relatifs à rinfluence des 
orages sur le corps humain viennent d'être observés. 
Ayant remarqué que quelques personnes très nerveuses 
sont affectées pendant les orages, et même enfermées 
dans des pièces obscures perçoivent réclair au mo- 
ment précis de sa production (Foveau de Cour mcl les, 
1898), 11 se procura un cerveau neuf d'un animal pro- 
venant d'un abattoir, et, en le reliant comme un coliô- 
reur avec des électrodes situées à une distance de 
1 millimètre Tune de Tautre, et en interca liant un té- 
léphone, il put très bien distinguer des bruits lors- 
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qu'une décharge dismptive électrique eut lieu avec 
une bobine d'induction placée tout à côté. Il répéta 
ces expériences avec un chat vivant, qui fut endormi 
avec de Téther; deux pointfeâ d'fiiiguilles furent insé- 
rées dans le cerveau, et on obtint les mêmes résultats. 
Puis il se procura un cerveau humain tout frais, et 
dans ce cas aussi les résultats furent également bons. 
On trouva que la résistance éleôtriquô était de près de 
5,(X)0 ohms, et pendant Tessai on éprouva le besoin de 
mesurer cette résistance de nouveau. Il fut assez eu* 
lieux de remarquer qu*il était impossible d'équilibrer 
les bras du pont de Wheastone, et il paraît qu*il n*y eut 
qu'une divergence de plusieurs milliers d'ohms. Subi- 
tement on entendit un grand coup de tonnerre, et Tau- 
tour dit que, pendant une période de vingt minutes, 
raiguille du galvanomètre oscilla en avant ôt en 
arrière entre les deux points d'arrêt. Alors il plaça un 
téléphone dans le circuit de l'appareil d'épreuve^ et 
immédiatement îl entendît trois sons, tout à fait comme 
le bruit de métal chaud qui tombe dans l'eau. On 
trouva après qu'une maison, à une distance de quel- 
ques oentaines de mètres, avait été frappée de la foudre 
en trois fois. 

ttéBistance du corps httmalni 

Divers éléments influenoent les recherohes^ notam- 
ment les intensités de courant employées, les potentiels 
et aussi lès méthodes de mesure, les dimensions des 
électrodes, Tétat plus ou moinâ halitueux de la peau» 
On sait qu'il à fallu s'y reprendre à trois fois dans l'eié- 
oution de Czolgo2 avec application d'un courant de 
ID ampères sous 3,000 voltSi On a mentionné des cas 
de mort pM oontaôt instantané entre la nuque et lu 
la main sous le passage d'un courant continu de 110 
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volts. Un courant alternatif d'une intensité de 1 mil" 
liampère au potentiel de 3,000 volts, à la fréquence 
de 40 tue un fort chien • Des sujets d^expérience résis- 
tent au passage de courants d'une intensité dépassant 
10 ampères appliqués par électrodes de grande surface 
sous une fréquence supérieure à 12,000« Le D' Jellinek 
a fait sur ce sujet une communication devant les mem- 
bres de l'association médicale de Viê&nô. Il indique 
comme résistance du corps humain 80,000 ohms au 
début de l'application du courant et 10,000 ohms 
après quelques instants d'électrisation. Il signale la 
contradiction des observations relevées dans la pra- 
tique ; il a constaté des cas de mort sous des voltages 
de 90 à 4,400 et des cas de complète innocuité & 4,400 
volts. Dans les éventualités de mq{t ou de fulguration, 
depuis Prlestley, Marat, les autopsies décèlent parfois 
des brûlures accompagnées ou exemptes de phlyotènes 
aux endroits d'application* Rarement il a pu observer 
des lésions de la moelle, mais, en général, les autop- 
sies n'ont fourni aucun résultat et, aucune lésion^ si 
petite fût elle, n^a pu être observée. La véritable cause 
physiologique de la fulguration n'a pu être déterminée 
par l'autopsie. Cette observation fait ressortir l'impor* 
tance de la pratique de la respiration artificielle et de 
la traction rhy tmée de la langue, rigoureusement pour- 
suivie et prolongée. La grande majorité des accidents 
électriques ne causent qu'un arrêt de respiration ou 
suffocation sans lésion dont les effets sont heureusement 
combattus par la respiration artificielle. 

*— La mesure pratique des rëaiitances avait déjà 
été faite par M. J. Bergonié, par un téléphone diffé^ 
rentiel, un rhéostat clinique gradué et un appareil 
faradique; mais l'auteur préfère aujourd'hui la mé- 
thode suivante. Il prend un courant galvanique ou con- 
tinu, à voltage quelconque entre 30 et 110 volts, de lu- 
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îîiière si l'on veut, un rhéostat à fil en court circuit à 

la source dont la résistance en omhs égale le voltage 

en volts de la source, donc Tintensité du courant est 

d u n ampère. Le malade y est branché en dérivation , avec 

un milliampèremètre très sensible; on peut varier le 

potentiel aux bornes du circuit dérivé jusqu'à ce que 

E 
le malade ait un mA, alors on a : 0,001= •— ; Eest 

A. 

la difïôrence de potentiel en volts prise par la dérivation, 
le rhéostat et X la résistance du malade, plus celle 
du milliampèremètre en ohms. E s'obtient en rempla- 
çant le malade et le milliampèremètre par un voltmè- 
tre sensible au 1/10® de volts et on peut y lire, en le 
con^iT\i\s3.ni ad hoc ^Is, résistance apparente du malade, 
à 100 ohms près, etjrès suffisante. 

— Les résistances électrolytiques dont font partie 
les tissus organiques absorbent-elles, comme les résis- 
tances métalliques, d'autant plus de volts qu'elles sont 
plus grandes? oui, pour un certain nombre de circuits 
électrolytiques réunis en série, dit le D' Courtade. Si 

10 électrolytes, demandant chacun 1 volt 5, sont réunis 
en série, il faudra 15 volts pour opérer la décomposi- 
tion et un courant de voltage inférieur ne passera pas. 

11 convient cependant de faire remarquer que si la 
résistance des électrolytes est différente, la distribution 
des volts se fera pourtant de la même façon. Si un cou- 
rant passe par une série de résistances non électroly- 
tiques et qu'on mette en dérivation sur une de ces ré- 
sistances un circuit électrolytrique, l'électrolyse ne se 
produira que si la tension absorbée par la résistance 
est suffisante pour produire la décomposition. Si on 
met en série un électrolyte et une résistance non élec 
trolytique, le résultat de l'expérience paraît présenter 
une exception à la loi de distribution des tensions. En 
eftet^ prenons un électrolyte demandant pour se dé- 
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composer 1 volt 5, et qui sous rinfluence d'une force 
électro-motrice de 3 volts présente une résistance de 
200 ohms. Si nous ajoutons une résistance de 2,000 
ohms, ou que par un artifice quelconque nous augmen- 
tions de 2,000 ohms la résistance intérieure de la pile, 
le liquide continuera à se décomposer, avec, néces- 
sairement, une intensité beaucoup moindre. En mesu- 
rant dans ce dernier cas la résistance de l'électrolyte 
par la méthode de substitution, on la trouve égale non 
plus à 200 ohms, mais bien à plus de 1,000 ohms. En 
augmentant successivement la résistance extérieure, 
la résistance de Télectrolyte paraît augmenter propor- 
tionnellement, et en mettant 20,000 ohms dans le cir- 
cuit la résistance de Télectrolyte se trouve égale à 
25,000 ohms. Cette augmentation de résistance n'est 
pas réelle ; elle n'est qu'apparente et est due à une ré- 
partition relative du potentiel dans le circuit. Il faut 
tenir compte de la force contre-électromotrice qui se 
produit pendant la décomposition de l'électrolyte. C^est 
pour cette même raison que le courant augmente d'in- 
tensité dans une proportion non en rapport avec le 
nombre de volts, lorsqu'on augmente la force électro- 
motrice qui parcourt un électrolyle. En effet, lorsque 
la force électro-motrice est égale à la force contre-élec- 
tro-motrice de l'électrolyte, aucun courant ne passe, 
et il n'y a pas décomposition. A mesure que la force 
électro-motrice devient supérieure, le courant com- 
mence à passer et la différence arithmétique entre les 
deux forces électro-motrices de sens inverse paraît 
suivre seule la loi sur la distribution des tensions le 
long des conducteurs. On peut le prouver en électroly- 
sant avec une force électro-motrice de 3 volts une so- 
lution d'eau acidulée sur le trajet de laquelle on inter- 
pose, par exemple, une résistance de 50,000 ohms. On 
obtient dans ce cas les mêmes déviations galvanomé" 



triques que si l'on fait passer le courant en supprimant 
rélectrolyte et en réduisant la force électro-motrice à 
1 volt 5. 

— La résistance des globules rouges du sang peut 
être déterminée par la conductibilité électrique 
(MM. Calugarcame et Victor Henri)« Ordinairement 
on emploie la méthode de Hamburgeri qui consiste à 
mélanger un certain volume de purée de globules ou 
de sang défibriné (par exemple O^^^fi) avec des solu- 
tions de concentrations croissantes, à centrifuger ces 
mélanges et à observer la concentration limite pour 
laquelle la matière colorante sort des globules dans le 
liquide extérieur. M. Lapicque a perfectionné cette 
méthode en dosant la proportion d'hémoglobine sortie 
des globules dans les solutions de différentes concen- 
trations. Dans ces déterminations, on étudie suivant 
quelles lois la matière colorante sort des globules 
rouges et diffuse dans le liquide avec lequel on les mé- 
lange. Mais dans Tétude de la résistance des globules 
rouges il est nécessaire de déterminer, à côté de la sor- 
tie de rhémoglobinei aussi la sortie des sels des glo- 
bules i Cette détermination peut être faite avec une 
grande précision par la mesure de conductibilité élec- 
trique des solutions. L^application de cette méthode 
montre que les globules rouges peuvent perdre une 
partie de leurs sels sans laisser sortir au dehors leur 
matière colorante. Cet appauvrissement en sels des 
globules rouges se produit dans une proportion notable 
lorsqu'on lave les globules par une solution* 

— Le sérUm de sang de l'homme, pour le D' 
Ceconi, a un pouvoir conducteur qui s'approche à 
celui que d'autres auteurs ont trouvé pour d'autres 
espèces d'animaux. Le liquide céphalo-rachidien, le 
liquide ou sérum amniotique et la bile — qui pos- 
sèdent le même dtgté d'osmose du sang — présentent 
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une conductibilité bien pluâ élevée que ce dernier, 
Marat Tavait déjà constaté, parce qu'ils se concentrent 
moins dans les substances ioniBables* Les exsudats et 
les transudats possèdent cette propriété à un degré 
presque égal à celui des liquides physiologiques; 
cependant on y remarque une tendance à des degrés 
de conductibilité, lesquels s'approchent davantage aux 
maximums qu'aux minimums physiologiques, aussi, en 
général, ils présentent dans le même sujet des chiffres 
plus hauts que ceux donnés par le sérum. Dans le 
typhus abdominal^ le sérum du sang a un pouvoir 
conducteur inférieur à celui que Ton y constate en 
conditions normales. Dans la joneumome, le pouvoir 
même présenta des valeurs normales, quoique avec 
une certaine instabilité» La conductibilité électrique 
du liquide céphalo-rachidien est notablement supé- 
rieure à celle du sérum du sang ; elle augmente encore 
dans la néphrite^ lorsque par l'examen cryoscopique 
du sérum même l'on trouve que celui-ci possède un 
degré plus haut de conductibilité. Le sérum d6d né- 
phrétiques a un degré de conductibilité qui est tantôt 
plus haut, tantôt plus bas, et enfin quelquefois même 
normal, et tout à fait indépendamment dès valeurs A 
et du NaCl y contenu. Si, d'un côté, cette modifica- 
tion étrange diminue la valeur diagnostique de la 
détermination de la conductibilité, elle est cependant 
très précieuse comme moyen d'investigation dans 
certaines circonstances. Les expérieiices furent faites 
avec iBponi de Kohltusch, et les résultats^ calculés en 
unité Siemens à IS^ CX, 10^. 

— La Résistance électrique deê cultures en bouillon 
de bacille tétanique, a été étudiée par MM. Dongier 
et Lesage (Académie des Sciences, 11 août 1902). Si 
l'on cultive en bouillon du bacille tétanique selon les 
règles classiques (huit jours d'étuve), on observe uq 
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aliuientSé Plus ces ferments sont abondants, plus la 
croissance est active et l'électricité les influence. 
L'eau intervient enfin, dit le D' Springer, comme 
véhicule des substances dissoutes et apparaît comme 
un des éléments par lesquels agissent deux forces 
puissantes de Ténergie de croissance : la pression os- 
motique et l'électricité. L'étude de la pression osmo- 
tique démontre^ en effet, que cette pression est d'autant 
plus forte que le degré de dissociation électrolytique 
est plus élevé. D'autre part, les organismes vivants 
BOut des générateurs d'électricité : plus l'activité chi- 
mique du protoplasma est intense, plus les phéno- 
mènes d'électrogenèse sont accentués. On a constaté, 
de même, qu^il existe une certaine corrélation entre la 
vigueur d'un organisme et sa réaction électrique* La 
vitalité d'un sujet serait donc en rapport avec la quan- 
tité de force électro-motrice qu^il est capable de fournir. 
L'expérimentation démontre, en outre, que l'énergie 
électrique est un excitant de la croissance : en fara- 
disant les os, on détermine une élongation du tissu 
osseux en même temps que l'augmentation du poids 
de l'oSk Cette action de l'électricité sur la croissance 
s'observe également chez les végétaux. Enfin, l'électri- 
cité atmosphérique est, elle aussi, une source puis- 
sante d'énergie, qui agit sur la nutrition des êtres 
vivants ; elle représente une des causes actives de leur 
croissance. 

— Lorsque l'oreille est normale, la tète s'incline 
du côté du pôle positif, pour les deux électrodes ap- 
pliquées sur les apophyses mastoïdes, c'est le vertige 
voliaïque de Babinski. Il a constaté en outre que dans 
la plupart des cas de lésion unilatérale de l'appareil 
auditif, que la lésion occupe le tympan, la caisse, le 
labyrinthe, le nerf acoustique à son origine, le vertige 
Yoltaïque n'a plus la forme normale^ l'inclinaison de la 
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tête au lieu de s'effectuer du côté pôle positif, a lieu 
exclusivement du côté de la lésion, ou bien prédomine 
de ce côté. Cette inclinaison latérale peut être plus on 
moins prononcée, mais son intensité ne donne aucune* 
ment la mesure de l'intensité de la lésion. Elle peut 
être très marquée dans les cas où la lésion est superfi- 
cielle et peu marquée dans certains cas de lésions 
profondes. Dans les lésions auriculaires bilatérales ou 
bien il n*y a pas de mouvement, ou bien il y a mou- 
vement en arrière, ou bien il y a inclinaison latérale 
de la tête presque toujours beaucoup plus accentuée 
du côté de l'oreille la plus lésée. Enfin dans certaines 
lésions unilatérales, catarrhe tubaire, sclérose de 
Toreille moyenne, etc., on peut constater après une in- 
sufflation d'air au moyen de la poire de Polizer que le 
courant appliqué comme auparavant aux tempes ne 
fait plus tourner la tête du côté de la lésion, mais que 
ce mouvement se dirige du côté du pôle positif comme 
chez les individus à oreilles normales. Le peu de 
gravité de la lésion otique ou labyrinthique s'accuse 
par le facile changement de côté de la rotation cépha- 
lique. Certains états congestifs ou la dégénérescence 
scléreuse de l'oreille augmentent ou diminuent la con- 
ductibilité électrique. (L. Delherm) La résistance au 
vertige voltaïque, en cas d'hypertension de néoplasme 
crânien, est aussi pour M. Babinski un élément de 
diagnostic et, par des ponctions rachidiennes, on a vu 
cesser des vertiges, des bourdonnements d'oreille, des 
surdités dues à des hémorrhagies cérébrales et rêvé- 
lées par l'examen électrique. 

PhYsiologie de la haute fréquence. 
Anesthésie électrique* 

Les récents travaux de MM. Jellinek et autres auteurs 
(1901 et 1902) ont montré que des accidents mortels 
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pourraient être observés avec les petits animaux dans 
__Jô cas d'application directe de la haute fréquence; 
Jellinek opérait sur des lapins. On s'est également servi 
de lapins, de cobayes et de rats. Ces animaux réunis 
aux deux extrémités du solénoïde à gros fil et soumis 
à un courant dont l'intensité variait de 300 à 500 milli- 
ampères, une électrode dans la bouche, l'autre dans le 
rectum, mouraient rapidement ou au bout de quelques 
jours et présentaient soit un tétanos généralisé, soit des 
phénomènes paralytiques. On peut les éviter en sup- 
primant les secousses et contractions musculaires qui 
proviennent soit de la densité trop grande du courant 
pour la fréquence employée, soit d'un mauvais réglage 
de rappareil (détonateur mal réglé comme distance 
Dsplosible ; boules déformées ou mal polies ; étincelle 
insuffisamment soufQée et ayant encore l'arc ; mauvais 
contact ou petite interruption dans les circuits, tant de 
basse que de haute fréquence ; armatures du conden- 
sateur mal appliquées sur le diélectrique ; capacité trop 
grande; self trop grande). La mort expérimentale des 
animaux serait due soit à la chaleur développée dans 
les tissus et aux coagulations et embolies qu'elle dé- 
termine, soit à des phénomènes d'inhibition développés 
dans les centres nerveux respiratoires ; cela prouverait 
que les courants de haute fréquence traversent bien 
Torganlsme, ce qui a été nié souvent restant localisés à 
Tépiderme des personnes qui se prêtaient aux expé- 
riences pour Ratzikowsky, Vigoureux, Galileo Ferraris. 
L'auto conduction s'est vue très niée encore par divers 
élcctro thérapeutes au Congrès d'Electrologie de Berne 
de 1902. Pour Tesla, le courant ne pénètre pas seule- 
ment dans le corps au niveau des électrodes, mais 
d'une façon égale par toute la surface cutanée. L'incan- 
descence des lampes à distance peut tenir au bombar- 
dement moléculaire, comme dans les lampes dont se 
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servait cet ingénieur électricien ; pour Oudîn, le corps 
exposé aux courants de Tesla serait une c^Lpacité 
subissant des charges et des décharges électro-statiques 
extrêmement rapides. La capacité du corps prov oque 
une inégale répartition du courant (Werthaim-Salo 
monson) et l'intensité diminue avec réloignement de la 
source, Télectricité se répandant sous forme d'onde, 

Maragliano a voulu déterminer la répaitition or- 
ganique des courants de haute fréquence avec des 
animaux réunis aux extrémités du solénoîde à gros 
fil. Pour les membres il se servit de la propriiîté des 
courants d'élever la température du tissu nm[:3culaire 
et delà faiblesse intense de propagation de la chaleur. 
Pour le tronc, il plaçait une lampe à Incandescence 
dans la cavité thoracique d'un chien : « Les courants 
de haute fréquence et de haute tension se transn jettent 
dans l'organisme humain, dont ils intéressent la sui faee 
de section tout entière; ce ne sont pas les courantes 
induits qui suivent cette voie profonde, maïs vraiment 
le flux principal de l'énergie électrique. L^intensité du 
courant qui circule dans les couches profondes est 
sensiblement égale à celle qui circule dans les couches 
superficielles lorsqu'il s'agit d'une petite section. Dans 
les parties du corps de plus grandes dimen irions, la 
majeure partie de l'électricité suit les couches super- 
floielles, mais une partie, dont la grandeur est en raison 
inverse de la surface de section, pénètre dans Tintérieur 
du corps et intéresse les organes qui sont profondément 
situés. » Ces conclusions s'appliqueraient egrilonient 
aux courants provenant du grand solénoîde à auto- 
conduction (D^^ H. Lebon). 

Les courants statiques de Morton qui sont des cou- 
rants à alternances très rapides, ne sont pasdéseonranta 
de haute fréquence, d'où leur action sur les nerfs sen- 
sitifs et moteurs que n'ont pas ceux-ci en applications 
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générales, alors qu'ils les impressionnent en appli- 
catioas locales. Ainsi, lorsqu'on touchant avec une 
main Textrémité d'un résonateur, on dirige l'effluve 
sur une partie du corps, on ressent dans les bras de 
fortes secousses musculaires. C'est sans doute de même 
qu'agissent en les expériences de M. Stéphane Leduc, 
Jes courants continus avec 150 à 200 intermittences à 
la seconde avec une tension de 12 à 30 volts et une 
densité de 2 à 10 milli-ampères : la respiration de 
ranimai qui a la cathode à la nuque et l'anode sur la 
région lombaire, se fait régulièrement, avec ou sans 
convulsions initiales et courtes, dort paisiblement; au 
Congrès d^Electrologie de Berne, nous avons vu les 
expériences sur un lapin et sur un chien faites par 
M. Leduc. Pour M. Pitres, l'électrisation par courants 
continus, un pôle sur le front, l'autre sur un point 
quelconque du ventre ou des cuisses, offre une incon- 
testable efficacité dans Thystérie : le courant doit être 
interverti ; Tattaque s'arrête net, avec un fort courant, 
au bout de deux ou trois inversions; la malade se 
réveiile aussitôt et reprend immédiatement connais- 
sance. M. de Lutzenberger galvanise également la 
tête par des électrodes sur le front et la nuque; la 
neurasthénie est aussi calmée par ce moyen (Foveau 
1895, Leduc 1898). La différence dans la rapidité des 
oscillations intervient, la nature du courant, le trem- 
bleur, la machine statique donnant des oscillations 
plus ou moins fréquentes, le sujet est soumis à un 
courant de haute fréquence plus ou moins continuel : 
îl ne sent rien pour la continuité parfaite de la haute 
fréquence ; le corps du sujet peut passer brusquement 
d'un potentiel nul à un potentiel élevé, d'où, en ces 
cas, contraction musculaire, puis la haute fréquence 
s'établit. Foveau de Courmelles avait ainsi expliqué 
pour Jes rayons X la différence d'action cutanée nocive 
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avec la radioscopie ou la radiographie, àrhytme rapide 
ou lent (Société de Biologie, 25 juillet 1897); la haute 
fréquence (auto-conduction) avait produit aussi chez 
un de ses malades une desquammation des mains. 

Doumer et Oudin concluent : a Un courant de haute 
fréquence ne provoque sur nos nerfs et sur nos muscles 
aucune sensation spéciale quand les oscillations de 
haute fréquence sont établies. Au moment où elles 
commencent, elles impressionnent nos nerfs sensitifs 
et moteurs. » Dès ces premières recherches, on avait 
constaté que les tissus traversés par les courants de 
haute fréquence devenaient moins excitables. Un sujet 
qui tient entre ses mains deux poignées reliées à im 
appareil éprouve une sensation de chaleur assez vivo 
d'abord, sa peau devient insensible, de quelques 
minutes à une demi-heure; de là, le traitement du 
prurit. La faradisation mono ou bi-polaire aussi forle 
que le patient peut l'endurer sans douleur, a, comme 
l'effluve statique, donné au J)^ Bouveyron, avec ilc-î 
séances quotidiennes, des succès dans maintes affe^i- 
tions prurigineuses ; Boudet, de Paris, l'a appliqué à 
l'art dentaire. 

Uan dernier, MM. Régnier et Didsbury ont cherché 
à utiliser l'anesthésie passagère de la haute fréquence 
en chirurgie dentaire. L'anesthésie proviendrait, 
d'après Oudin qui Ta constatée et utilisée avec Cruet, 
à la Charité, dès 1893, pour l'avulsion dentaire, soit 
d'un trouble trophique local, trouble qui pourrait aller 
à la mortification des tissus avec une action trop 
prolongée, soit d'une anémie spasmodique transitoire. 
Pour opérer : il faut de4à 5 ou de 5à 8 minutes, selon 
que les dents sont mono ou polyradiculaires, que le 
contact de l'électrode et de la dent soit absolument 
intime par un moulage en sturt métallisé et partant du 
résonnateur, que la gencive ait été préalablement dé- 
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barrassée de la salire el du mucus qui la recouvrent ; 
que le courant soit réglé à environ 300.000 alternances 
par seconde; que Tintensité de 150 à 250 milli-am* 
pères soit bien atteinte ; que le patient soit placé sur 
un siège entièrement dépourvu de pièces métalliques. 
La lumière chimique donne des résultats analogues. 

La perméaëleetroihérapie de Mûller, la photothéra^ 
pie bleue ou violette, la haute fréquence agissent donc 
à merveille sur les douleurs névralgiques, rhumatis* 
maies, hypéresthésiques, par leur influence sédative 
sur les vaso-moteurs. 

L'action est peut^tre aussi de nature vaso-dilata- 
trice, ce qui expliquerait l'action calmante sur le prurit 
de certaines modalités électriques qui agiraient alors 
comme le grattage que se fait le patient ; de même, 
la cathode du courant continu, à doses simplement 
limitées par la tolérance du sujet, empêcherait main- 
tes brides cicatricielles resserrant lesi tissus (S. Le- 
duc). 

D'autre part, certains phénomènes vaso-constric- 
teurs peuvent être ainsi produits, ainsi Lutzenberger, 
de Naples, traite le varicocœle par la gahano-faradi- 
saiion; et Bergonîé, les nœvi materni par la haute 
fréquence (séances d'une à deu:^ minutes toutes les se- 
maines, étincelles et effluves). 

Self de réglage pour les résonateurs 
de haute fréquence. 

M. le D' H. Guilleminot, au congrès de Berne. — * Le 
réglage de résonateurs peut se faire en modifiant les 
rapports de l'inducteur et de l'induit (résonateurs sole- 
noïde Oudin et types dérivés, Rochefort, O'FarîU, Le- 
bailly). Dans les types, où l'inducteur est fixe (bobine 
d'Arsonval) et dans les résonateurs en spirale que j'ai 
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présentés, en 1901, à la Société de physique de Paris, 
où il est désirable de prendre la spire externe seule 
comme inducteur, on ne peut modifier la période d os- 
cillation du champ 2 v/îTc, qu'en modifiant la capa- 
cité C du condensateur ou le coefiBcient de self en de- 
hors de rinducteur. Le réglage par le condensateur 
n^est pas pratique à cause de la difficulté de construire 
un condensateur simple, à capacité variable, sans 
perte d'énergie; en outre, en modifiant la capacité sans 
modifier le régime de charge, on modifie l'étincelle de 
décharge, le potentiel variant en sens inverse de la 
quantité à égalité d'énergie potentielle totale. Aussi ai je 
cherché un mode de réglage dans la modification du 
coefficient de self du circuit de décharge en dehors do 
rinducteur. J'introduis pour cela dans le circuit, entro 
le condensateur et le résonateur, une petite bobine de 
self réglable, et le résultat des expériences que j'ai 
faites avec les divers résonateurs m'ont prouvé (|uo 
lorsque l'inducteur et Tinduit sont réglés de telle fagon 
qu'on se trouve dans le voisinage du rendement maxi- 
mum, avec condensateurs et bobines couramment em- 
ployés, le réglage par la self suffit pour assurer uq 
rendement pratiquement égal à ce maximum. Les spi- 
rales, telles que les construisent MM. Radiguet tit 
Massiot, sont ainsi combinées et les résultats obtenus 
avec la self de réglage sont tout à fait satisfaisants. 

Terminologie électrique* 

Six types dans les procédés d'électrisation employés 
jusqu'à ce jour, sont pour M. A. Tripier : L Ferma- 
NENTE — TENSION, Comprenant les courants continus 
frankUniens^le bain par charge dit statique, ordiiiah(> 
ou avec décharge provoquée par souffle. IL Perma- 
nente — QUANTITÉ. Voltaïsation continue. C'est sous 
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cette rublique qu'il conviendrait de comprendre aussi 
la galvanisation^ dans laquelle sont peu marqués les 
écarts entre une faible tension et une quantité au dé- 
faut de laquelle on supplée par la durée des applica- 
tions. III. Rare — quantité, comprenant la/arac?t- 
sation par gros fil au-dessous de 10 interruptions par 
seconde, les applications inagnéto-faradiques à rup- 
tures, \3. faradisation oscillante sinusoïdale à vitesse 
modérée. IV. Rare — tension. Franklinisation par 
étincelles espacées, sans ou avec condensateur de fai- 
ble capacité. V. Fréquente — quantité, répondant à 
\VL faradlsation par gros fil, avec au-delà de 30 à 50 in- 
terruptions par seconde, à la voltaïsation à intermit- 
tenceiâ rapides (sous réserve des phénomènes de self- 
induction), à la voltaïsation sinusoïdale à vitesse 
angulaire plus grande. VI. Fréquente — tension, 
rcpvésentdintlti franklinisation immédiate (par rupture 
du circuit au niveau de la partie à exciter) sans con- 
densateur, les frictions frankliniennes, la faradisa- 
ilon par fil fin avec plus de 30 interruptions par 
seconde, VII. Vibratoire — immédiate, par applica- 
tion des électrodes^ '^zx franklinisation médiate^ par 
effluves des résonnateurs, par lit condensateur. VIII 
Vibratoire — inductrice (autoconduction de d'Ar- 
sonval), par immersion de tout ou partie du sujet dans 
le soléûoïde où se produisent les oscillations vibra- 
toires. 

L'électricité et la narcose chloroformique. 

Au cours de recherches instituées par M. S. Jelli- 
nek en vue d^étudier Tinfluence exercée par les cou- 
rants de haute tension sur l'organisme, il a pu se ren- 
dre compte que ces courants déterminent, chez le 
lapîn, soit la mort immédiate, soit des troubles fonc- 
tionnels graves plus ou moins persistants : paralysie 
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des quatre extrémités, paraplégie des membres posté- 
rieurs, convulsions, etc. Mais si, avant d'appliquer 
rélectricité, on soumet ranimai à la chloroforraisation 
et qu'on pousse la naïcose assez loin pour que le lapin 
ne réagisse plus h des excitations intenses, telles qu'af- 
fusions chaudes et froides, piqûres au niveau des dif- 
férentes parties du corps et de la moelle épinière, etc., 
on voit ranimai, sous l'influence du courant, tomber 
d'abord en opisthotonos, puis taire des efforts pour se 
redresser, exécuter des mouvements de rotation au- 
tour de l'axe longitudinal de son corps, ouvrir brus- p 
quement la bouche et pousser des cris, et très rapide- ' 
ment, au bout de quelques minutes à peine, se dresser 
sur ses quatre pattes, en gardant une attitude d elfiire- 
ment. Un animal témoin, bhloroformisé en même temps 
et dans les mêmes conditions que le premier, mais 
non soumis à rélectrisatiott, présente une reî^piration 
irrégulière et finit par mourir ou, tout au moins, rei^te 
profondément endormi encore pendant dix à cjuinze 
miUutes* Ainsi donc, les courants de haute tensioQj 
tout en exerçant une action nocive feur l'animal à Tétat 
de veille, sont susceptibles de sauver la vie aux ani- 
maux plongés dans un sommeil anesthésiqui* profond, 
sans qu'on constate ensuite le moindre phénomène fâ- 
cheux pouvant être mis sur le compte de l'électrisa- 
tion. Sans vouloir, pour le moment, tirer une conclu- 
sion pratique de ce fait, M. Jellinek estime, cependanti 
que la chose médte d'autant plus d'être retenue que 
les courants en question se montrent efficaces lorsque 
les centres nerveux semblent avoir perdu toute excita- 
bilité, l'animal ne réagissant plus aux agents habi toels < 
d'excitation. L^auteur se propose de poursuivre î?es 
recherches sur d^autres espèces animales et avec d'au- i 
très modes d'anesthésie. (Wïen. klin, WQcitmuck,^ 
7 novembre 1901.) 
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L'électrophone. 

L'électrophone conçu par le D' Samuel G. Tracy, 

^.. . de New- York, comprend un dispositif électrique qui 

|j^ combine les principes du microphone et du téléphone 

[;;; et construit dans le but de magnifier le son dans la 

[ proportion d'au moins cinq fois sa valeur initiale. Il 

[:^ se présente comme un succédané des trompettes acous- 

i(- tiques et des tubes usités dans la conversation par les 

k personnes un peu dures d'oreille. La partie centrale 

Lv., de l'appareil est constituée par un transmetteur, un 

h:. récepteur du son, une bobine d'induction d'une cons- 

^' truction spéciale et une pile sèche qui ne se renouvelle 

: qu'une fois par mois. L'emploi de cet appareil dans 
les cas de surdité catharrale chronique a donné des 

h résultats satisfaisants dans la mesure de 80 pour cent, 

K le pourcentage diminue dans les cas de surdités pro- 

f: '. venant d'autres causes. La valeur thérapeutique de 

y! cet appareil s'augmente encore, paraît-il, du fait qu'il 

];\- restitue une certaine activité à un organe auditif éteint. 

fe On dit encore qu'il est d'une grande utilité dans ïédur 

i\ cation et l'instruction données aux sourds-muets. Les 

^V procédés électriques possèdent peut-être la vertu, non 

1 pas de guérir radicalement la surdité, mais d'apporter 

■^- un grand soulagement aux personnes atteintes de cette 

f* infirmité. Déjà, en France, cette rééducation de To- 

^' reille, mais alors non électriquement, a été tentée avec 

jir. succès au moyen de sons gradués, par le D' Gellé. 
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Eclairage organique. I 

Il s'agit de lumière, mais de lumière médicale. Pour | 
la cystoscopie, la patiente est couchée sur un plan in- 
cliné à 450, on introduit dans la vessie deux valves 
courbes de 6 centimètres de long sur 1 centi- 
mètre de large ; cette manœuvre a pour effet de faire 
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pénétrer de Tair dans le réservoir urinaire et de le dila- 
ter de la sorte. Dans la concavité de Tune des deux vah es 
est flbcée une petite lampe à incandescence, ce qui per- 
mettrait non seulement de voir très bien l'intérieur de 
la vessie, mais aussi de pratiquer, au besoin, le cathé- 
térisme des uretères, si celui-ci se trouvait ludique, 
par exemple, en vue d'une intervention chirurgicale 
au cours de laquelle ces canaux pourraient être sec- 
tionnés. L'anesthésie générale, sans être nécessaire, 
est cependant utile pour rendre Texamen plus facile 
et plus complet. Il va de soi que toutes les précautions 
d'asepsie sont de rigueur. Le procédé en question pré- 
senterait l'avantage d^étre très pratique, sans donner 
lieu au moindre inconvénient. La dilatation do l'u- 
rèthre que nécessite cette cystoscopie directe n'en [rai- 
nerait jamais d'incontinence d'urine. 

— F. Bierhoft adapte au cystoscope de Nitzc une 
lampe de 32 bougies et remplit la vessie d'une solu- 
tion boriquée à 1 0/0. 

— M. G. Jacontini a repris l'éclairage direct de 
l'estomac par ingestion de lampe à incandescence 
(Foveau de Courmelles, 1890, in Electricité carative^ 
1894) ; la, gastro-diaphanie permet de diagnostiquer la 
gastroectasîe, les néoplasmes, et le professeur Qoa^ 
l'applique constamment. G. Kelling explore aussi di- 
rectement l'œsophage et l'estomac et même, avec un 
trocart et un cystoscope spécial, la cavité pérîtonéale 
(Analyses de Santoro, in Annali di Electricité e Te- 
rapiafisica). 

Courants alternatif de faible fréquence 
et de grand ampérage. 

M. Lucy Hall Brown les produit en un récipient 
circulaire rempli d^eau et ayant à l'extrémité d^un 

13 
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même diamèlre, un pôle de charbon au oentre d'un 
pivot et mû par un mouvement d'horlogerie ou par un 
éleotromoteur, le pivot porte une plaque de charbon 
ou de métal qui pendant la révolution s'approche ou 
s'éloigne alternativement des deux pôles fixes. Le cou- 
rant continu qui arrive aux pôles est transformé en un 
courant alternatif sinusoïdal de fréquence de une à 
cinquante alternances par minute. Le patient est en 
dérivation sur le circuit. Les effets cliniques en sont 
encore inconnus. 

Un nouveau bain électrique. 

Le D' A. Philipps, de Californie, par son bain élao* 
trique, produit des effets extrêmement hygiéniques sur 
la peau et en nettoie les pores d'une façon complète, 
fortifie au lieu d'affaiblir comme font toujours les bains 
chauds. D'ailleurs le mot bain électrique, qui éveille 
toujours une idée de liquide quelconque, est employé 
ici et dans la plupart des cas analogues, à défaut 
d'autres expressions plus justes qui devraient désigner 
ce traitement spécial. En effet, surtout dans le cas pré- 
sent, le patient ne se plonge dans aucune baignoire, 11 
se contente de revêtir une sorte de robe épaisae en 
cordes tressées, longue de 2 mètres et suffisamment 
large pour qu'il puisse s'y envelopper entièrement. 
Dans l'étoffe de cette cobe sont tissées environ 100 
mètres de fil de maillechort dont les deux extrémités 
sont reliées à un commutateur. On fait passer le cou- 
rant d^une canalisation d'éclairage à travers cette ré- 
sistance d^un nouveau genre et l'on chauffe ainsi le 
patient à une certaine température pendant un temps 
déterminé; ce traitement, suivi d'une friction énergique 
à la flanelle, provoque une sudation abondante qui 
guérit souvent. 
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•^ On a aussi fait des corsets à treillis métallique 
appliqué sur la peau et pouvant être reliés à divers 
courants électriques^ par suite constituer à volonté 
d'utiles bains thoraciques et abdominaux. 

— On a encore les Thermoplasmes électriques des 
B^ Larat et Salaghi, basés sur la chaleur développée 
en des résistances, et le plastron électroikermique de 
Bonnier. 

Traitement électro-magnétlque* 

Depuis quelques années, M. Tingénieur Ëijgène* 
Conrad Muller, de Zurich, a fondé en Suisse et en 
Allemagne, sous direction médicale, des établisse^ 
ments spécialement aménagés pour le traitËment des 
malades par un procédé nouveau dont il est 1 inven- 
teur. Il s*agit de Tapplication locale ou générale des 
ondes d*un champ magnétique puissant dans lequel 
est placé le malade. Nous avons visité — dit le D^ 
P. Ladame — Tinstitut « Salus » à Zurich, pour nous 
rendre compte de la manière dont fonctionnent ces 
installations qui intéressent tous les médecins s occu- 
pant d'électrothérapie. Nous trouvons la description 
suivante des appareils dans un mémoire que M, Mul^ 
1er présenta il y a quelques années à Berne pour obte- 
nir un brevet d'invention. 

Le nouveau procédé radio-ttiérapeutique qui fait 
Tobjet de la présente invention, dit l'auteur, se dis* . 

tingue des méthodes électrothérapeutiques connues É 

autant par les effets physiologiques et thérapeutiques 
que par la nature même de l'agent employé. Tandis 
quê dans toutes les méthodes usitées jusqu'ici , c'est 
l'électrieité elle-même qui, sous une de ses formes mul- 
tiples, intervient directement comme agent thérapeu- « 
tique, dans le nouveau procédé rélectricité ne joue 
quHin rôle intermédiaire, elle n*agit pas immédiate- 
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ment sur le malade, mais seulement comme généra- 
teur d'un champ magnétique ondulatoire dont les ra- 
diations jouissent de propriétés remarquables. 

M, MuUer fait passer dans un solénoîde (bobine), 
un courant électrique ondulatoire (alternatif ou con- 
tinu du même sens) à basse tension et de basse fré- 
quence, mais de forte intensité (jusqu'à 80 ampères) 
qui développe dans la bobine des courants alternatifs 
de self-induction très intenses, dont les lignes de force 
sont concentrées dans Taxe du solénoîde par le moyen 
d'un barreau de fer doux. Le corps du inaladé (ou la 
partie du corps sur laquelle on veut agir) est traversé 
par les lignes de force du champ magnétique ondula- 
toire, de telle sorte que les ondes magnétiques vien- 
nent frapper le corps normalement à sa surface. 

Quels sont les résultats thérapeutiques obtenus par 
ce procédé, qui parait jouir d'une grande vogue dans 
les villes où il est installé? (On nous a aflBrmé qu*à 
Berlin il se présente souvent 60 à 80 personnes jour- 
nellement pour se soumettre à ce genre de traitement.) 
Il est difficile de se prononcer maintenant sur ce point, 
car on peut dire que partout la nouvelle méthode est 
encore à Tétude. Il existe toutefois déjà plusieurs pu- 
blications de confrères qui ont expérimenté avec avan- 
tage le traitement par les radiations électro-magné- 
tiques. On nous dit que le nouveau procédé n'a abso- 
lument aucun effet irritant ou douloureux (le malade 
ne seat rien lorsqu'il est placé dans le champ magné- 
tique) et qu'il est exempt de tout danger. Nous pen- 
sons cependant que dans certains cas d'affection 
organique des centres nerveux il pourrait y avoir des 
inconvénients à faire passer à travers la tète, par 
exemple, des ondulations magnétiques d'une si haute 
intensité, qui se manifestent très nettement par la 
sensation optique d'un éclair lumineux* Dans tous 
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les cas, un examen soigneux des malades doit avoir 
lieu par le médecin qui dirige la cure et en surveille 
les effets. 

' Nous devons signaler aussi — dit le D^ Ladame — 
les différences essentielles qui existent entre le procédé 
Muller et les courants de haute fréquence. Dan^^ cette 
méthode, le malade est placé sous Tinfluence d'un so- 
lénoïde parcouru par un courant alternatif de haute 
tension et de haute fréquence, mais de faible inteosiié 
(quelques milliampères seulement). C'est précisément 
l'inverse de ce qui existe dans l'application du procédé 
Muller. Ici Taction électro-conductrice est nulle sur 
le patient, qui est placé en dehors du champ d'induc- 
tion du solénoïde. Par contre, le champ magnétique 
engendré par l'électro-aimant est d'une très grande 
intensité. Le sujet placé sur le parcours de ce flux de 
force magnétique, en dehors du champ d^induction 
électrique du solénoïde est donc soumis exclusivement 
à rinfluence magnétique du champ ondulaloire. La 
possibilité, en haute fréquence, de concentrer sur une 
surface donnée un flux de force magnétique efficace, 
n'existe pas car, d'une part, ces courants ne peuvent 
engendrer qu'un flux d'induction magnétique très 
faible et, d'autre part, les alternances de ce flux sont 
si rapides que même le fer doux ne réagit pas sur ks 
lignes de force et demeure impuissant à les concen- 
trer. 

— Personnellement, nous avons vu, à Berne, lors 
du Congrès, les expériences physiques très intéres- 
santes qui justifient les phénomènes médicaux. 

— M. le D' Stéphane Leduc, au Congrès de l'Afas 
de Montauban, compare les phénomènes de ditîusion 
avec les phénomènes électro-magnétiques ; ils donnenÉ 
lieu à la production de champs de force ayant les 
mêmes caractères et les mêmes aspects que les champs 
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de force magnétiques. On peut voir les spectres de ces 
champs de force se former sur Técran ; ils peuvent 
être photographiés. Les lignes de force des champs 
bipolaire de diffusion avec pôles de même signe se re- 
poussent. Dans un champ bipolaire de diffusion aveo 
pôles de noms contraires, les lignes de force unissent 
les deux pôles. 

— Ainsi s'expliqueraient sans doute Taction sur le 
malade des forces magnétiques voisines, certains ma- 
lades ne pouvant par exemple dormir que si leur corps 
est placé dans le plan du méridien magnétique ter* 
restre; d autres perpendiculairement... 

Dosage des ions Introduits par PélectrolYse. 

En 1890, à l'Institut, les phénomènes chimiques de 
médicaments électrolysés au contact des téguments et 
non simplement transportés sur l'organisme, comme 
on Tavait cru jusque-là, étaient signalés ; ils consti- 
tuaient une nouvelle et puissante méthode |théra- 
peutique qui n'ayant pas encore de nom reçut celui de 
bi-êlectrolyse, de Foveau de Courmelles. Depuis on Ta 
codifiée et étendue. Si l'on calcule, dit le D^^ S. Leduc, 
au moyen de la loi de Faraday, le poids P = Qc d'ions 
que doit introduire dans les tissus une quantité Q d'élec- 
tricité, on trouve que les effets produits dans les diver- 
ses expériences ne sont pas en rapport avec les quan- 
tités calculés. C'est qu'il faut, pour obtenir le poids 
de la substance introduite, tenir compte des vitesses 
relatives des ions. Ce n'est qu'au cas où Tion considéré 
se déplacerait seul, l'ion sollicité en sens contraire 
restant complètement immobile, que la quantité de 
substance introduite serait proportionnellement équi- 
valente aux poids des ions dégagés sur chaque élec- 
trode. 
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Anode. Corps. Cathode. 

UU Na"Na K K 

+ - 

Br Br Cl Cl l I 

Les anîons se déplacent alors que les cathions restenl 
immobiles ; un K est dégagé à la cathode, un Br à 
Tanode, et un I a pénétré dans le corps sous la catho- 
de ; mais ce cas est rare, peut-être se présente-t-il pour 
les ions qui à leur entrée déterminent, par réaction 
secondaire, un précipité ; comme Tion permanganiqiie 
qui, à son entrée, attaque les tissus, et donne lieu à la 
production de bioxyde de manganèse insoluble, qui 
remplit les glandes ; le courant n'est alors formé qua 
par la sortie desi cathions de l'organisme. D'après la 
loi de Kohlrausch, la conductibilité d'un électrolyta 
est proportionnelle à la somme u + o des vitesses res- 
pectives uetv de chacun des deux ions ; les parts 
contributives de chacun des deux ions au transport de 

rélectricité sont —j— et — XT ' ^*®^* ^"^ "^^^^^" 
pliant par l'un ou l'autre de ces facteurs le produit de 
la quantité d'électricité Q, par l'équivalent électro- 
chimique e, que l'on aura le poids introduit de l'ion 

correspondant, soit ^^^ X Q X « pour l'ion de vi- 

tesse u, — n — X Q ^ pour l'ion de vitesse v, 

1 
Si u n p le faoteur de correction est - et la quantité 

de substance introduite dans les tissus est le demi-équi* 
valent de celle qui se dégage à chaque électrode. 
Anode. Corps. Cathode 

■" Lî LfNa Nalc K 

4. — 

BrBrCl Cil I 
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Deux K sont dégagés à la cathode, deux Br à Tanode, 
alors que dans le corps n'ont pénétré qu'un seul Lt 
sous Tanode, un seul I sous la cathode. On se rendrait 
compte de la même manière de ce qui se passe pour 
un rapport quelconque entre u et r» 

Cataphorëse iodique. 

Le D' Jacob Nardi, depuis 1900 a observé de nom- 
breux malades atteints d'hypertrophie de la glande 
thyroïde, et pratiqué sur eux la (( cataphorëse iodi^ 
que», lisez bi-électrolyse (1890) on transport électri- 
ques desions. De même en 1901 , il a eu des cas plus nom- 
breux et a pu suivre plus longtemps ses malades, et 
ainsi réunir un nombre de cas sujffisants. Il emploie la 
teinture d'iode pure avec pôle positif sur la région 
malade avec 15 à 20 M A. et 10 à 40 minutes. Les 
résultats seraient d'abord rapides, puis lents, mais 
Tauteur qui se réclame des lois de Faraday oublie que 
le pôle positif retiendra l'iode qu'il attire, aussi ses 
succès n'en sont-ils que plus intéressants à noter. 

Le bain hYdro-électrique. 

Le D' Hedley étudie les principes physiques sur les- 
quels il repose. Les applications thérapeutiques. ( Gazette 
des Eaux.) — Quelle est dans le bain la proportion du 
courant qui passe à travers le corps du malade plongé 
dans ce bain? 

Lorsque l'immersion est complète, elle est de 25p. 100. 
C'est le courant moyen. Dans une section donnée d'un 
conducteur formé de deux corps à résistance spécifique 
différente et placés parallèlement, la proportion du cou- 
ranttotal qui traversechaque branche variedirectement, 
comme les surfaces de section de chacune des branches 
et en raison inverse de leurs résistances respectives. 
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Or, la moyenne de la résistance propre du corps est 
sealement la moitié de celle de Teau. Donc, si le tronc 
du corps occupe la moitié de la section du bain (ce qui 
est le cas lorsqu'il est placé à angle droit sur la di rection 
du courant), le courant qui traverse cette portion du 
corps sera de 2/3 du courant total. Or, prenons une 
section verticale du bain à la position des chevilles. 
Cette portion du corps peut occuper seulement 1/50 de 
la section totale, et alors le courant traversant cette 
portion ne sera que les 4/100 de la totalité. En résumé, 
on peut dire que la proportion du courant total qui est 
pris par le corps varie avec la température de Teau 
(c'est-à-dire avec sa résistance spécifique), avec le vo- 
lume total de l'eau, le volume et la résistance de Teau 
déplacée, la résistance spécifique du corps immergé et 
la position que ce dernier occupe relativement â la po- 
sition de l'eau du circuit. Cependant, dans les condi- 
tions ordinaires on peut affirmer que le courant moyen 
qui passe à travers le corps est environ 25 p. 100 du 
courant total et que le maximum se rapproche de 50 
p. 100, c'est-à dire ce qui passe à travers le tronc. Cer- 
taines peaux qui rougissent et qui ont des sensations 
de fourmillement hors de proportion avec rintensltê 
du courant qui passe à travers le corps ont été reDcon- 
trées. On a suggéré que cela peut être dû à des lignes 
du courant venant frapper le corps et revenant ensuite 
passer autour de lui. Mais d'après ce qui vient d'être 
dit, l'explication se trouve par le courant plus Intense 
qui passe réellement à travers le corps. L'action douce 
et non douloureuse d'un tel courant n'est pas étonnan- 
te, elle peut être expliquée : 1® par la surface considé- 
rable de la peau exposée au courant; 2^ par FeSet de 
l'eau chaude sur la peau qui est immergée. Un point 
dans la construction du bain ne doit pas être oublié : 
c'est que dans les électrodes fixes, il ne faut pas cou- 
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serrer pendant le traitement celles qui ne sont pas 
utilisées et qoi sont souvent nombreuses. Il est cerlai- 
nement commode d'avoir des coupe-circuits envoyant 
le courant à Tune ou à l'autre électrode ; mais étant 
donné Teffet que la présence du métal des électrodes a 
sur la distribution du bain, il vaut mieui sacrifier la 
commodité à la distribution de l'électricité. Un autre 
point concernant l'organisation du bain qui mérite 
d'être signalé est le diaphragme de Gaertner qui divise 
les bains en deux parties, si bien que le courant est 
concentré sur une partie du corps. Ce n'est pas non 
plus un avantage. 

Actions physiques antituberculeuses* 

M. le D' Foveau de Courmelles a étudié les diverses 
modalités électriques aux Congrès des sociétés savan- 
tes de Paris et d'Électrologie de Berne, 1908 : Tous 
les agents électro-physiques peuvent améliorer ou 
guérir les tuberculoses, quelles qu'elleô soient, à la 
condition d'être bien maniés, dosés et proportionnés à 
l'état du malade. Uozont en grande quantité convient 
au début de la phtisie, et en moindre dose ensuite, de 
là, le choix des stations d^altitude, des forêts de pins... 
selonlapériodemorbide, et l'on n'en tient généralement 
pas asses compte. Son état dans l'atmosphère, en ex- 
cès lors des épidémies de grippe, n'est pas non plus 
sans agir sur le tuberculeux, ce qui peut fournir aussi 
un élément d'appréciation sur les stations à choisir. 
La lumière, héliothérapique et photothérapique a donné 
aussi des succès ; la lumière chimique, seule, a donné 
à l'auteur les premiers résultats publiés. La galoani- 
aation^ la bûéleetrolyse avec des ventouses à demi 
remplies de liquides médicamenteux (créosote, iodu* 
re, antiseptiques) et appliquées sur la peau, en face 
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des lésions lui a également donné, depuis 1890, des 
cures certaines. La franklinisation ou maratimiion, 
avec, également des médicaments surajoutés, a pro- 
duit, depuis 1894, à divers thérapeutes, des résuUats 
très nets. La faradiaation générale, sorte de grand 
massage, est également efficace. Les courants de haute 
fréquence, comme, depuis, la lumière chimique « en 
augmentant la nutrition et le poids des patients. 

— De son côté, le D^' S* M. Bourak, de Kharkoff, 
volt dans la galvanisation et la faradisation des in^ 
fluences biologiques et microbicides. 

L'électricité gynécologique. 

Les courants triphasés^ empruntés au secteur, quelle 
que soit leur intensité, ne présentent aucun danger pour 
l'organisme humain, d'après les D'» N. SleEoff et 
N« Ivanoff. Sous l'influence de ces courants, la peau 
devient très rouge au point de l'application des élec- 
trodes, mais on n'observe jamais des brûlures ou des 
eschares, comme cela a lieu souvent à la suite de Tap- 
plication du courant continu. Déjà une intensité, rela- 
tivement faible du courant provoque une contraedoo 
très énergique des muscles striés et lisses, et exerce 
une action tonifiante sur le muscle. La contraction 
musculaire présente un caractère ondulatoire et Ëbril- 
laire. Le courant triphasé diminue notablement Tex- 
oitabilité nerveuse, et devient ainsi utile dans les cas 
d*hyperesthésie locale et générale. Il exerce une action 
vaso-dilatatrice très marquée non seulement à la sur- 
face de la peau, mais aussi dans la profondeur des 
tissus et des organes auxquels il est appliqué. L'hy- 
perhémie qui en résulte est, non seulement superâ- 
cielle, mais aussi profonde et pour ainsi dire intersti- 
tielle. Ces données résultant d'un grand nombre de 
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recherches faites chez l'homme sain, ont encouragé 
les auteurs à appliquer le courant triphasé au traite-* 
ment des affections génito-urinaires chez la femme. 
Les résultats obtenus permettent de conclure à Taction 
très favorable de ce courant dans les différentes formes 
inflammatoires de Tutérus et de ses annexes ; la sécré- 
tion morbide diminue, l'hémorragie est supprimée, les 
exsudats se résorbent, les douleurs cessent et Tutéma 
reprend sa forme et ses dimensions normales. Les 
fibromes diminuent de volume et présentent un arrêt 
de développement temporaire, ce qui permet de re- 
tarder beaucoup l'intervention chirurgicale. L'incon- 
tinence d'urine, qui relève d*un affaiblissement des 
muscles du col de la vessie, s'améliore sensiblement 
sous l'influence de ce traitement, qui exerce en même 
temps une action des plus favorables sur l'état général 
de la malade. Ce travail est accompagné de 23 obser- 
vations personnelles qui militent en faveur de l'appli- 
cation du courant triphasé en gynécologie. 

— Mironoff, employant VéleetrUation de Vuiérus^ 
dans toutes sortes d'affections gynécologiques, a fait 
cette constatation que, lorsqu'on introduit l'électrode 
dans le col de l'utérus ou un peu au-dessus de l'orifice 
interne, on détermine une contraction utérine plus 
intense que lorsque l'électrode est introduite dans la 
cavité utérine à proprement parler. Si l'on se sert de 
l'électrode bipolaire d'Âpostoli> la contraction utérine 
est la plus énergique. Il a donc eu Tidée de recourir à 
l'électrisation de l'utérus par cette électrode dans le 
but d'interrompre la grossesse^ et ce procédé lui a 
donné d'excellents résultats. Il procède de la façon 
suivante : La femme placée sur une table ou sur un 
fauteuil gynécologique, les organes génitaux externes 
et le vagin lavés au savon et à une solution de forma- 
line ou de lysol, on introduit un spéculum Cusco, on 
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nettoie le canal cervical à Taide Ae petits tampons 
trempés dans une solution de lysol à 20/0. Ceci fait, 
Télectrode est introduite dans le canal cerrical et ie 
courant est établi; ce courant est porté progressive- 
ment à 50 4" 5 — 100 milliampères. La durée de la 
séance est d'un quart d'heure ; la malade peut vaquer 
après à ses occupations habituelles. Âpres Pélectnsa- 
tîon, la portion vaginale de Tutérus et le vagin sont de 
nouveau nettoyés à Taide de petits tampons imbibés 
d'ane solution de lysol à 2 0/0. Le nombre des séances, 
nécessaire pour obtenir l'interruption de la grossesse, 
ne dépasse généralement pas trois. (Traduction Gold- 
maa, in Revue d'Andrologie et de Gynécologie). Fo- 
veau de Courmelles a eu l'occasion d'observer à sa 
clinique en 1892 et après son accouchement une femme 
électrisée pendant le début de sa grossesse méconnue, 
trois fois par semaine pendant trois mois et dont la 
grossesse continua son cours normal, mais TeûfaDt 
naquit et garda un léger tic convulsif du côté droiL 

— Le Traitement des fibromes utérins par le cou- 
rant galoanique di^^Mqué par M. Poloubagatôff-Gal' 
breich depuis six ans lui a donné, le plus souvent, de 
forts bons résultats. L'action favorable se mani[ËSte par 
une diminution de volume de la tumeur, des hémor- 
rhagies et des troubles nerveux. 

— M. Laquerrière revient également sur la ques- 
tion, en définissant l'intolérance électrique ; il en dé- 
montre l'action hémostatique du pôle positif mémo 
dans les cas de cancer utérin. 

— Le curettage électrique est, au Congrès d'Eiec- 
trologie de Berne, repréconisé par le D' Foveau de 
Courmelles : « Depuis 1892, où Péan présenta, à TA- 
èadémie de Médecine de Paris, la méthode de diagnos- 
tiquer dans la cavité utérine les points lésés et de les 
cautériser par le même appareil, certains perfection- 
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nements sont intervenue. Le cautère prâsenté au Con- 
gréa, est recourbé pour mieux pénétrer au siège de 
rendométrite, dans la cavité de Tutérus dont le col a 
été dilaté la veille. Deux courants électriques, l'un 
faible, explorateur, Tautre tbermiciue, cautérisant, sonX 
nécessaires ». 

— La conêtipation si fréquente chez la femme, Venr 
iérocoUU membraneu9€ sont également traitées au 
Congrès de Berne, par MM. Laquerrière et Gaston 
Blocb. 

«^ La voltaîffation interne, le courant de Wattevîlle 
employé aveo la bobine à gros fil, et Télectricité sta- 
tique sous forme d^effluves dans la fosse iliaquot 
donnent de bons résultats. 

Applications diverses de lagalvanlsatiom 

M. E. Albert Weil démontre au Congrès de Berne, 
que Télectrothérapie a, en orthopédie, un rôle pré* 
ventif des difformités de toutes les maladies nerveuses 
ou diathésiques de Tenf ance qui peuvent entraîner des 
déformations des membres ou du tronc, et un rôle eu* 
ratif contre les difformités elles-mêmes, une fois 
qu'elles sont constituées. Remède préventif, sous forme 
de galvanisation à faible intensité, elle doit être utili- 
sée dès la disparition des accès fébriles dans la para- 
lysie infantile, dès la constatation de la maladie contre 
Thémiplégie infantile ; immédiatement après la nais> 
sance dans la paralysie obstétricale du plexus bra- 
chial, dès la cicatrisation cutanée contre les trauma- 
tismes des conducteurs nerveux. Remède curatif des 
difformités réductibles manuellement, elle a à inter* 
venir en même temps que des massages, de la gym- 
nastique dans le traitement de la paralysie infantile à 
la période de chronicité, dans le traitement de Thémi- 
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plégie spasmodique, à cette môme période des pîeds 
creux, de la scoliose, des pieds plats, des pieds bots 
congénitaux, aussi bien dans les cas guérissables .sans 
opération que dans les cas opérés, après ropératlon^ 
des atrophies musculaires, de certaines ankyloseâ» 
Dans les cas anciens de paralysie infantile, la galva- 
nisation du membre suivie d'excitation séparée des 
divers groupes musculaires lésés peut rappeler une 
certaine vitalité même lorsque celle-ci était prèto de 
disparaître; contre le pied creux réductible manuelle- 
ment, la galvanisation générale du membre et la lar a- 
disation au tampon des muscles reconnus hypoexci* 
tables est très efficace. — Le D' Schnyder conârme 
les faits par sa communication sur l^augmentatioo 
de la force musculaire par les courants continus. — 
Contre la aciatiquê^ M. Allard préfère le courant 
galvanique stable, déjà vieux d'un siècle. Une élec- 
trode souple de grande surface (400 à 600 centimètres) 
recouvre toute la région lombaire où elle est unifor- 
mément et solidement appliquée; elle est reliée au 
pôle positif d'une batterie de piles ou d'accumulateur» ; 
le pôle négatif communique avec une électrode en 
charbon placée dans l'eau tiède d'un récipient en 
faïence où le malade plonge le pied jusqu'audessus 
de la cheville ; dans le circuit se trouvent un rhéostat 
ou un réducteur de potentiel et un milliampèremètre. 
On commence toujours par une intensité faible, on 
augmente progressivement jusqu'à 10 ou 12 m A. et 
on ne dépasse pas cette dose si les douleurs sont vivesp 
mais on prolonge l'application pendant 30 ou 40 mi- 
nutes ; si les douleurs sont subaiguês on peut aug- 
menter l'intensité et arriver à 20 ou 25 m Â. sans 
danger de brûlure grâce au dispositif que nous avons 
indiqué ; alors la séance dure moins longtemps (15 à 
20 miQutes). 
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— Contre la sclérodermie. M, Âcchiotté Peppo 
confirme les résultats de 1901 de M. Brocq. 

— Contre le rhumatisme blennorrhagique^ M, L. 
Delberm confirme les résultats classiques de la galva- 
nisation contre le rhumatisme ordinaire. 

— M. A. Bemheim a traité avec succès des ané- 
vrysmes par l'acupuncture positive, comme Boudet 
de Paris. Les séances varièrent de 16 à 70 minutes, 
de 10 à 80 et 100 M. A. en allant progressivement. 

— L'électrolyse a donné contre le xanthélasma au 
D' P. Pansier, et contre les kératites, à M. Galle^ 
maerts, d'excellents résultats. Contre Tozène, Télec- 
trolyse cuprique a réussi à M. Youze. 

— Dans les maladies aiguës ou fébriles^ MM* Mou- 
lier et Chatzky démontrent à Berne que l'électricité ne 
doit pas être réservée aux seules affections chroniques^ 
mais encore aux maladies aiguës. Le raisonnement et 
quelques faits expérimentaux viennent à Tappui. A ce 
propos, M. Benedikt dit que pour le courant continu 
les pôles sont indifférents. M. Laquerrière se range à 
cet avis. M. Albert Weill le combat et le D' Foveau 
de Courmelles dit que Taction polaire, qui n'est pas 
celle du sens des courants, est très importante. En 
effet, le pôle positif est calmant, le négatif, irritant et 
vésicant ; il y a donc des cas où ces différences devront 
être utilisées. . 

-^ MM. N. Sletoff et P. Pastnikoff, par trois obser- 
vations il y a trois ans, par deux aujourd'hui, démon- 
trent Vejfficacité de Vélectrolyse dans le traitement du 
rétrécissement cicatriciel de V œsophage, 
' Les deux malades actuels ont contracté un rétrécis- 
sement de l'œsophage d'origine toxique (caustique), 
ne cédant à aucun traitement médicamenteux ni au 
cathétérisme appliqué méthodiquement. Du reste, au 
moment de se soumettre à l'électrolyse, les rétrécisse- 



THÉRÂPEUTIOUB PAR LA HAUTS FRÉQUENCE 233 

fnents étaient si grands chez ces malades qae ! olive 
u9 1 (n9 30 de la série de Charrière) ne passait pas. 
Déjà, après la cinquième ou la sixième séance de le- 
lectrolyse, Tolive n^ 6 franchissait facilement rendroil 
rétréci et les malades pouvaient très bien avaler une 
nourriture solide (pain» viande, etc.). C'est rélectro- 
lyse circulaire que les auteurs appliquent toujours; 
ils confirment ce procédé comme préférable à l'éiec- 
trolyse linéaire. 

— M. Leuilleux, pour diminuer la sensation par- 
fois douloureuse des électrodes, ajoute de la glycérine 
au liquide de Télectrode* 

Thérapeutique par la haute fréquence* 

Comme traitement des engelures et des ulcérations 
ïorpides de la peau, le D' Ezio Luisada s'en est bien 
trouvé. L'appareil circulatoire est très sensible à ces 
courants. Avec un certain dispositif on obtient une 
grande vascularisation de la peau et un abaissement 
de la tension sanguine. Avec d'autres dispositifs on 
peut augmenter la pression (Moutier) beaucoup plus 
vite qu'avec aucun autre moyen. 

Pour la circulation de la peau, les effets sont 
prompts et constants dans ses lésions provoquées par 
le froid. Au Congrès de Paris, Thiellé, dans les enge- 
lures et les gerçures, se servait de l'effluve du réso- 
nateur Oudin. Cinq malades atteint d'engelures de 
différents degrés ont été traités par M. Luisada : un 
enfant de quatorze ans, d'aspect florissant, à tendance 
à l'obésité; deux enfants de cinq et huit ans atteints, 
le premier de paralysie infantile de moyenne inten- 
sité, l'autre de paralysie grave ; un enfant de douze 
ans sain, pas lymphatique, mais soumis à des travaux 
fatigants. L'observation dernière a trait à une femme 
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avait 28 ans, le plus jeune 17. Le nombre des hématies 
était de 5.927.000 et la proportion d^bémoglobine de 
101,7. La durée du séjour semble avoir une influence 
très marquée sur les modifications du sang. Chez 
quatre indigènes et chez trois autres qui vinrent habi- 
ter le Colorado avant l'âge de sept ans, la moyenne 
des hématies était de 5,724,55 et la proportion d'hé* 
moglobine de 101,7. Au contraire, chez 16 étudiants 
dont le séjour au Colorado variait entre 7 mois et 
3 ans, le» moyennes étaient plus élevées, soit 6,705,117 
pour les hématies et 102 pour Thémoglobine. Cela sem- 
blerait indiquer que, chez les gens nés sur les hautes 
altitudes, ces moyennes sont plus élevées que chez 
ceux qui sont nés à des hauteurs faibles. Mais il fau- 
drait aussi conclure que Ton a avantage à ne pas pro- 
longer le séjour sur les hautes altitudes, sans faire de 
temps en temps des séjours au bord de la mer. Etant 
donnée la grande quantité d'ozone sur les hauteurs 
(Maurice de Thierry), la prudence s'impose. 

— M. Delherm, aussi, confirme l'action connue de 
l'ozone dans la coqueluche. 

— M. Lenox Curtis relate 250 cas où il a ozone ses 
malades avec une bobine d'un million de volts à 1/6 
d'ampérage, et en conclut que la méthode même est 
très efficace soit en cas de maladies chroniques, soit en 

[ celles aiguës. Il en a relevé les effets positivement sa- 

[ lutaires en cas de tuberculose, ayphylis, cancer, ata- 

r xie locomotrice^ neurite, torticolis, parèsie, névrasthé- 

f nie, diabète, maladie de Bright, oophorites, dysmé- 

^. norrhée, ainsi que dans Y anémie et dans la leucémie. 

I En cas de tuberculose pulmonaire, avec fièvre et une 

[ évidente infection bactérique mixte, il pratiqua deux 

séances d^ozonisation électrique par jour et il constata 
que les crachats devinrent plus liquides, les sueurs 
nocturnes diminuèrent, les aliments n'étaient plus re-' 
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jetés. Après une à deux semaines le pouls el la respî- 
lion s'améliorèrent, l'expectoration était plus libre et 
contenait des fragments de tissus et grand nombre de 
bacilles. Mais ensuite l'observation quotidienne des 
crachats démontra que les bacilles diminuaient, grâce 
à YozoniscUiotié 
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Radioactivité. — Tubes de force d'un champ magnétique ren- 
dus visibles par les rayons cathodiques» — Action chimique 
des rayons X. — Le linceul de Turin et les actions photogé- 
niques. — Nouveaux interrupteurs. — Slèréoscopie. — Pro* 
jections orthogonales radioscopiques. — Hadiographies a?&c 
les bobines de Buhmkorff. — Mesure de^ rayons X. *- Ra- 
dioscopie. — Radiographie de spina ventosa. — Mensuration 
du bassin. — Os et rayons X. — Radiothérapie, — Accidenta 
des rayons X. — Bayons X et peintures. 



Radioactivité. 

La conductibilité des diélectriques liquides varie 
sous l'influence des rayons du radium et des rayons 
Rœntgen. — M. Curie a reconnu que Jes rayons du ra- 
dium et les rayons de Rœntgen agissent sur les diélec- 
triques liquides commesur l'air en leur communiquant 
une certaine conductibilité électrique, et a fait ses re- 
cherches à l'aide d'un appareil d'expérience qu'il de- 
crit en détails. D'après ses essais, raoteur a reconnu 
que l'accroissement de conductibilité par l'action des 
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rayons du radium ou des rayons de Rouitgen semble , 

se produire pour tous les diélectriques liquides ; mais, 
pour constater cet accroissement, il est nécessaire que 
la conductibilité propre du liquide soit assez faible 
pour ne pas masquer Teffet des rayons. Les liquides 
étudiés avec le même appareil et avec le même pro- , 

duit radiant très actif, se comportent différemment ; le | 

courant est proportionnel à la tension quand celle-ci va- i 

rie entre et 450 volts et cela même quand la distance 1 

des électrodes ne dépasse pas 6 ^^. On peut considérer 
la conductivité provoquée dans divers liquides par le i 

rayonnement d'un sel de radium agissant dans les I 

mêmes conditions. Un tableau donne la conductivité 
trouvée pour différents liquides dont quelques-uns sont ' 

des isolants à peu près parfaits quand ils sont à Tabri 
des rayons et qu'on les maintient à température cens* 
tante. Tels sont : Tair liquide, Téther de pétrole^ Thuile 
de vaseline et Tamylène. — Poursuivant des recherches 
sur la nature de la modification électrique produite 
par la radioactivité, après avoir reconnu la rapidité de 
l'apparition et de la disparition du phénomène dans 
Tair et qu'il arrive presque immédiatement à son ma- 
ximum d'intensité, M. Tommasina a constaté que la 
conductibilité des diélectriques liquides et solides 
semble augmenter égalemtti aoas cette action. La ra- i 

dioactivité est très forte en Fair du sol et des caves ' 

(Elster et Geitel). ! 

— Pour W. Crookes, la radioactivité, qui s'exerce 
comme une sorte de brouillard et la théorie des élec- 
trons s'accordent ; le polonium a ses émanations le plus 
rapidementarrêtées par l'air ambiant. Les rmyonsultra- 
violets seraient de même rapidement détruits (Gus* 
tave Le Bon) ou Interceptés (?) par l'air. 
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Tubes de forée d'un champ magnétique 
rendus visibles par les rayons cathodiques. 

L'étude des phénomènes électriques a présenté sou- 
vent de grandes difficultés faute de pouvoir matériali- 
ser en quelque sortes certaines hypothèses, fort justes 
d'ailleurs, mais dont le calcul seul parvenait à recon- 
naître Tezactitude, aussi croyons-nous intéressant de 
signaler Tétude présentée à T Académie par M. Pellat, 
Celui-ci, en poursuivant ses études sur Taction d^un 
champ magnétique sur les tubes de Geissler, a trouvé 
que les rayons cathodiques suivent la direction da 
champ magnétique et ceci avec des apparences qui 
constituent un phénomène extrêmement curieux : Dans 
un champ magnétique intense le faisceau cathodique 
qui s'échappe d'une cathode en forme de plateau des- 
sine exactement le tube de force magnétique ayant 
pour base la surface de la cathode, les vapeurs catho- 
diques partant uniformément de toute la surface du 
plateau. Le phénomène est totalement différent de ce- 
lui que produisent les rayons anodiques, qui ont bien 
aussi une tendance à suivre les lignes de force du 
champ, mais qui partant du bord du plateau formant 
l'anode, ne dessinent nullement un tube de force ayant 
le plateau pour base. M. Pellat désigne par flux A 
les rayons cathodiques qui suivent la loi ci-dessus, 
pour les distinguer d'autres rayons cathodiques diffé- 
rant du flux A, non seulement par la couleur maïs 
aussi par d*autres propriétés. Ce flux A, nous apprend 
Tauteur, n'e$t soumis à aucune action éleotromagné- 
tique tendant à le dévier perpendiculairement aux 
lignes de force, que le champ soit inlense on faible. Il 
8*échappe toujours de la cathode dans la direction du 
champ, que cette direction soit normale, oblique ou 
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tengentielle à la sarface. Donc lefinz cathodique ordi- 
naire placé dans un champ magnétique intense des- 
sine le tube de force magnétique ayant pour base cette 
cathode. M. Aimé Witz avait déjà signalé que les 
rayons cathodiques suiyaient les lignes de force d'un 
champ magnétique, mais sans indiquer que l'ensemble 
forme un tube de force homogène, ce qui distingue le 
phénomène de celui présenté par d'autres rayons qui 
suivent aussi les lignes de force, mais qui, partant des 
bords des électrodes d'une façon irrégulière, ne des- 
sinent pas du tout le tube ayant pour base l'électrode^ 
Or on sait que le flux cathodique dans un champ 
magnétique faible est dévié par la force électromagné- 
tique perpendiculairement aux lignes de force. Dès 
lors on peut supposer que le phénomène dans lequel 
le flux cathodique forme un tube de force à parois par- 
faitement nettes dans un champ intense est dû à ce 
que ces rayons s'enroulent autour des lignes de force 
par suite de la force électro-magnétique, et que ces 
spires, très voisines de l'axe, dessinent grossièrement 
cet axe. Cette explication, dit M. Pellat, est inexacte, 
ainsi que le fait ressortir une deuxième communica- 
tion, laquelle montre qu'il existe une cause qui tend à 
diriger les rayons cathodiques suivant les lignes de 
force. Cette cause augmente très rapidement avec l'in- 
tensité du champ, de sorte que, si l'action de la force 
électromagnétique est prépondérante dans les champs 
faibles, elle commande complètement le phénomène 
dans les champs forts, masquant l'effet de la force élec- 
tromagnétique. 

Action chimique des rayons X* 

Depuis longtemps déjà on a constaté que les rayons 
cathodiques décomposent les matières sensibles à la 
lumière^ La cause de ce phénomène a été indiquée par 






ACTION CHIMIQUE DES RAYONS X S41 

M. Goldstein, qui a fait voir que, à Tendroit frappé 
par les rayons cathodiques, il se formait une couche 
extrêmement fine de lumière extra-violette. Mais on 
peut se faire une idée de l'action constatée. D'après 
les idées actuelles des physiciens (Revue scientifique) , 
les rayons cathodiques sont formés de petites parti- 
cules chargées négativement et qu'on a appelées élec- 
trons ; qmjxd ces particules rencontrent un sel tel que 
le chlorure d'argent par exemple, composé d'atomes 
d'argent à charge positive et d'atomes de chloTe à 
charge négative, on peut admettre que les électrodes 
saturent la valence de Targent. L'atome d'argent ne 
peut plus dès lors retenir qu'une partie du chlore et 
l'autre partie s'unit soit avec une autre électrode à 
charge positive, soit avec une molécule indifférente de 
chlore; il reste du sous-chlorure d'argent. Si cette ma- 
nière d'envisager les choses est exacte, il est clair que 
les rayons cathodiques doivent réduira toutes le.^ com^ 
binaisons à radical acide volatil. C'est ce qu'a vérifié 
M. Schmidt, qui rend compte de ses travaux dans les 
Annalen der Physik (1902, n* 2) et conclut ainsi: 
« Les rayons cathodiques ont une action réductrice 
très marquée. Ils agissent, non pas en donnant lieu, 
au point où ils frappent, à la formation de lumière 
extra-violette, mais plus probablement en saturant la 
valence électrolytique du métal. Celui-ci ne peut dès 
lors plus retenir la totalité du radical acide, et une 
partie de ce dernier s'échappe, s'il est volatil. Pour 
les sels dont le radical acide n'est pas volatil, it ne f^e 
produit, sous l'influence des rayons cathodiques, 
qu'une dissociation en ions et, seulement après une 
action plus prolongée, éventuellement une faible ré- 
duction. 

M. J. Mackensie Davidson a parlé devant la Royal 
Institution des rayons X et de leur action photogra- 
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pbique (1). Il démontre entre autres choses que Tac- 
tion des rayons X sur une pellicule photographique 
est très différente de celle de la lumière. Prenant une 
plaque sensible* il la place devant un dessin métal* 
lique et expose le tout aux rayons Rœntgen pendant 
deux minutes en évitant la projection de toute autre 
lumière : retirant alors la plaque de son enveloppe il 
Texpose pendant cinq minutes à la lumière électrique 
servant à Téclairage de la salle. Au développement, la 
plaque révèle une image renversée, le dessin venant 
en noir sur fond blanc. Le même résultat ne peut être 
obtenu par Texposition à la lumière ordinaire du jour 
de la plaque qui est soumise ensuite à Taction des 
rayons X. Cette expérience suggère à Tauteur la pos* 
sibilité de fabriquer des plaques plus sensibles aux 
rayons X qu'à la lumière ordinaire et qui pourraient 
être développées en plein jour, avantage incontestable 
puisqu'il supprimerait la chambre noire. Ainsi s'expli- 
queraient sans doute les différences thérapeutiques 
des rayons X ou des rayons violets (V. Photothé- 
rapie), de même vitesse de propagation cependant (L. 
Blondlot). 

(1) Lorsqu'une plaque photographique impressionnée ou non 
est enyeloppée dans un papier portant des caractères impri- 
més, les caractères se reproduisent sur la couche sensible. Cet 
accident est assee fréquent ; pendant longtemps U a été consi- 
déré comme étant sans remède, mais maintenant, par un pro- 
cédé très simple, on peut rendre à la plaque maculée la netteté 
primitive de sa couche sensible. Le procédé de nettoyage a été 
indiqué par la Phoiographische Rundschau: il consiste à pas- 
ser la plaque contre impressionnée dans une solution d'adde 
acétique à 2 0/0. Ce traitement devra être appliqué avant le dé- 
veloppement A la sortie du bain d'acide acétique, on procède 
au développement, puis> après un lavage, le cliché est soumis 
à un bain d'alcool. Une plaque sensible pour rayons X enve- 
loppée longtemps d'avance dans son papier à aigiiilles s'altère, 
peut-être ce procédé loi conviendrait-il. 
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Les vibrations de tous ces rayons dynamiques^ sont 
loin d'être indifférentes, leur pouvoir dissociant va- 
riable est d'une telle puissance que la plus extrême 
prudence s'impose dans leur emploi. M. Crookes pré- 
tend en effet que les rayons cathodiques surtout ne 
sont autre chose que la trajectoire des particule^^ ma- 
térielles électrisées négativement et lancées par la ca- 
thode à une énorme vitesse ; d'où l'expression si juste 
de bombardement moléculaire. 

Le linceul de Turin et les actions 
photogéniques. 

E. de Bourgade La Dardye {Revue acieniijlque, 
30 août et La Lumière, octobre). — En examinant le 
cliché photographique du suaire de Turin, on est frappé 
de la rigidité plutôt désagréable de limage vue de face 
et qu'ont notée depuis cinq siècles les critiques, de 
sorte qu'on l'a considérée comme l'œuvre d'un peintre 
médiocre mal familiarisé avec l'anatomie humaioe. 
Mais si l'on examine l'image dorsale, on constate 
qu'elle représente un corps d'apparence souple étendu 
dans une pose abandonnée. De face, ce cadavre donne 
l'impression d'un bâton, d'un être émacié, décharné ; 
de dos, celle d'un homme robuste avec les formes que 
donne la trentaine et frappé en pleine santé. Cette dh- 
semblance a conduit l'auteur à constater sur le suaire 
l'action d'une énergie photogénique, de nature radio- 
active, qui est venue se surajouter à l'action des va- 
peurs ammoniacales, mise en évidence par MM. Vi- 
gnon, Colson et Delage. Les deux faces du corps se 
correspondent, dit-il, exactement dans leur attitude 
générale. La légère flexion de la jambe gauche se 
trouve en évidence sur les deux images, ainsi qu'une 
légère inclinaison compensatrice du tronc vers 
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droite et la position du bras droit qui descend un peu 
plus bas que le gauche. Cette constatation ruine totale* 
ment l'hypothèse d'une supercherie. La figure de la 
face antérieure semble étirée dans le sens de la Ion* 
gueur, ce qui tient à une disproportion entre le dia- 
mètre vertical et certains diamètres transversaux du 
corps qui sont tous plus étroits que les diamètres trans- 
versaux de la face postérieure, sauf pour le diamètre 
pris au niveau des grands trochanters ; de sorte qu'on 
pourrait se demander si les deux projections n'auraient 
pas été faites l^une et l'autre perpendiculairement au 
plan médian du corps. Cela pourrait se soutenir s'il 
s'agissait de photographies ordinaires ; ici toute bizar- 
rerie disparait si l'on admet que certaines parties de 
l'image face sont non des photographies, mais des ra- 
diographies. Or l'inégalité des diamètres transverses 
est précisément celle qu'on obtient en radiographiant, 
avec des poses courtes, mais égales, la face antérieure 
et la face postérieure du corps humain. Les os des 
membres inférieurs sont en effet plus rapprochés de la 
face antérieure que de la face postérieure du corps, où 
l'épaisseur des parties molles est plus grande. Une 
radiographie rapide de la face postérieure ne donnera 
que l'impression des parties molles, tandis que dans 
les mêmes conditions elle donnera, pour la face anté- 
rieure, l'impression des os du squelette. Or sur l'image 
du suaire de Turin, c'est précisément l'impression des 
os qui domine pour la face antérieure, tandis que les 
parties molles sont à peine indiquées. L'auteur passe 
en revue toutes les conditions dans lesquelles un corps 
peut acquérir une radio-activité passagère, conditions 
parmi lesquelles on peut signaler la chaleur, la lu- 
mière, l'électricité, les radiations de Rœntgen, etc. ; 
la lumière solaire renferme également des rayons assi- 
milables aux rayons cathodiques. 
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« Le corps du supplicié, dit-il, qui a reposé sur lui 
(le linceul) a sans doute été exposé nu pendant phi 
sieurs heures à la lumière du jour, peut-être sous un 
soleil intense. Sous Tinfluence de cette longue exposi 
tion, le corps, imprégné des rayons du jour, a acquis 
une radio-activité assez puissante pour impressionner 
dans Tombre du sépulcre la toile sensibilisée par 
rbuile d^aloès. Et cette action s*est jointe à celle des 
vapeurs d'ammoniaque. «... Si le corps du cruciûé 
était celui du Cbrist, ainsi que cela parait infiniment 
probable, l'exposition à la lumière du jour est certaine 
et de plus une autre cause de radio-activité a dû agir 
sur lui : les Evangiles nous disent en effet qu'un orage 
terrible éclata au moment de la mort ; un tremblement 
de terre eut lieu, des tombeaux s^ouvrirent, le voile du 
temple se fendit. Des phénomènes météorologiques et 
sismiques de cette intensité ne se produisent générale- 
ment pas sans que des éclairs ne sillonnent le ciel en 
grand nombre. Le corps du Christ a donc dû être ex- 
posé à leurs effluves et en recevoir une radio-activité 
plus intense. )> De là l'apparence squelettique de 11- 
mage face du suaire de Turin. 

Nouveaux Interrupteurs. 

Interrupteur-turbine pour courants électriques ; par 
MM. Lecarme frères et Michel. — L'étude de la rup- 
ture d'un circuit comprenant un self-inducteur traversé 
par un courant intense et de grande force électromo- 
trice montre qu'il se forme une étincelle d'extra-cioa- 
rant dont la température est assez élevée pour volati- 
liser les extrémités du circuit métallique et donner lieu 
à un arc ; le courant n'est donc pas de ce fait annulé 
instantanément. Il s'ensuit que, si l'on produit cette 
rupture un certain nombre de fois par seconde, aitiâi 
que cela arrive dans les interrupteurs, il y a fusion des 
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métaax faisant contact, et Vinterrupieur coUe. Poar 
éviter ce phénomène, si Ton fait fonctionner un trem- 
bleur de Neef dans un courant d'eau projeté violem- 
ment sur rétincelle de rupture, le résultat est négatif. 
L'emploi du mercure ne laisse pas Tappareil identique 
à lui-même pendant toute la durée du fonctionnement 
à cause de Témulsion formée, et parce que deux con- 
tacts consécutifs ne sont jamais semblables, on a cher- 
ché quels étaient les métaux donnant lieu aux meil- 
leurs résultats et la manière dont le contact et la rup- 
ture devaient se produire ; on les a essayés en divers 
liquides diélectriques et Thuile de pétrole a donné déjà 
à divers constructeurs des modèles cuivre sur cuivre 
(Radiguet, Rochefort) couramment employés. La 
bouillie, pétrole et mercure, alcool et mercure des in- 
terrupteurs Rochefort ou Villard, peut durer et servir 
très régulièrement même jusqu'à utilisation totale du 
mercure. Dans ï interrupteur-turbine et pour un cou- 
rant de force électromotrice donnée, Tintensité du cou- 
rant dépend uniquement de la pression des balais 
mobiles (laiton) sur les balais fixes (cuivre rouge); 
l'appareil est d'ailleurs réglé de sorte qu'il ne passe 
jamais plus de 1 ampère pour 1 centimètre carré de 
surface de contact. En raison de la disposition de la 
turbine et de l'inclinaison des balais par rapport aux 
rayons menés de Taxe de rotation à la périphérie, l'in- 
• tensité du courant croît de à 1 ampère par centimètre 
carré de surface des balais d'une façon progressive : 
pendant ce temps la turbine comprime le pétrole, et 
au moment où les quatre balais mobiles quittent les 
balais fixes, ce qui a lieu brusquement puisque les 
premiers sont tordus par la pression comme des res- 
sorts, le pétrole s'échappe avec force et soufQe rétin- 
celle de rupture en même temps qu'il refroidit les 
contacts. Cet appareil donne des résultats remar- 
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quables, tant au point de vue du rendement que de sa 
durée. Il donne un nombre d'interruptions qui peut 
varier à volonté depuis 10 à 200 par seconde, et les 
étincelles fournies par la bobine qu'il actionne sont 
toutes identiques et parfaitement régulières. Les résul- 
tats sont excellents en ce qui concerne son application 
à la télégraphie sans fil, à la radioscopie (vision très 
nette des battements du cœur), à la radiographie et à 
la haute fréquence. Une petite bobine donnant par 
exemple 0"* 25 d'étincelle, actionné par l'interrupteur- 
turbine au moyen du courant de 110 volts, donne des 
résultats supérieurs à ceux obtenus avec une bobine de 
Qm 40 d'étincelle actionnée par un interrupteur à mer- 
cure. 

— Interrupteurs mécaniques. Le docteur Turner a 
deux rouleaux mécaniques dont les axes sont parallèles 
et gardés au contact par un ressort, dont l'un est muni 
d'une came et peut être mis en mouvement par un petit 
moteur électrique. A chaque révolution, la came sépare 
les rouleaux, provoquant ainsi l'interruption et en même 
temps forçant le second rouleau, qui est fou sur son axe, 
à tourner d'environ 1/8 de tour. Dès que la came est 
passée, les rouleaux reviennent en contact sous Teffort 
du ressort, et l'interruption suivante se produit en un 
point différent; l'usure est ainsi distribuée sur une 
large surface. L'interrupteur est placé dans une boîte 
contenant de l'alcool ou du pétrole et fonctionne d'au- 
tant mieux que la vitesse est plus grande. L'objection 
à faire est le bruit produit par le fonctionnement. — A 
la même séance de la Société de physique de Londres, 
M. Wilson-Koble présente un autre interrupteur : un 
rouleau et un disque ont leurs axes parallèles et placés 
en contact, tournant dans le même sens à l'aide d'un 
moteur. Des rainures longitudinales coupent leurs 
surfaces, et l'interruption se produit lorsqu'une rainure 
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du rouleau vient en face d'une rainure du disque. Si 
les rotations se font en sens contraire, l'interruption 
est très brève et très brusque. Pour faire varier la durée 
de l'interruption sans changer la vitesse de rotation» la 
rainure dans le rouleau est plus large à une extrémité 
qu'à une autre et le disque peut être placé de manière 
à toucher le rouleau en un point quelconque. — Au 
cours de la discussion, le professeur S. P. Thompson 
remarque qu'il ne connaît pas de métal qui ne soit pas 
usé par une suite continuelle d'étincelles et dit que les 
interrupteurs devraient être construits de manière que 
les parties affectées par l'étincelle puissent être faci- 
lement remplacées ; il demande s'il y a une différence 
quelconque dans l'usure des deux rouleaux. M. Duddell 
dit que la matière la meilleure pour des pièces de con- 
tact est le charbon, puis ensuite viennent le zinc, le 
bronze et le cuivre ; tous ces résultats sont notés pour 
l'air, mais les effets sont différents dans un liquide. 
Avec des contacts se mouvant rapidement, tous les 
métaux sont paiement bons, mais dans les bobines 
ordinaires les pièces de contact se meuvent lentement. 

— Interrupteur Wehneli-Caldwell. — Il est formé 
d'un tube à glucose avec fond à trou étroit pour la lame 
de plomb ; à l'intérieur est le vase recevant la seconde 
électrode. Une tige de verre conique graduellement 
enfoncée dans le trou du tube à glucose, fait que l'ori- 
fice varie de grandeur. — Wehnelt emploie une cuve 
de verre avec une large électrode et le tube à glucose 
est latéralement troué avec une seconde large électrode. 
Le vase intérieur a plusieurs orifices à volonté et l'in- 
tensité est d'autant plus grande que ces orifices sont 
plus nombreux. 

— Interrupteur Wehnelt-Gaiffe. Se basant sur cette 
double condition pour la bonne obtention des rayons X 
et de la haute fréquence que : 1^ il faut un synchro- 
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nisme parfait entre la fréquence du courant et la marehe 
de rinterrupteur ; 2^ prendre un dispositif à 4 soupapes 
Villard si on n'a qu'un interrupteur asynchrone ou si 
Ton a un transformateur à haut potentiel; S^' employer 
une machine statique mue par un courant alternatif, 
ou un interrupteur Wehnelt. Ces deux derniers pro- 
cédés sont les meilleurs; cependant les interrupteurs 
électroly tiques à platine mis en service sur le coûta n t al - 
ternatif se dérèglent vite, car le platine se désagrège et 
diminue de longueur. Gaiffe emploie le platine plon- 
geant dans rélectrolyte et glissant librement dans su 
gaine isolante et fixée; quand le platine s'use, il 
descend, bute au même point et sort toujours d une 
égale longueur. Le réglage préalable est fait par la 
gaine isolante, mobile à volonté, et c'est un écrouplus 
ou moins serré qui change l'écart entre l'isolant et la 
butée fixe, et augmente ou diminue la longueur active 
du platine. Le reste est du Wehnelt ordinaire : vase de 
verre avec eau acidulée et lame de plomb. 

— Interrupteur redresseur Villard, construit par 
Chabaud, pour courants alternatifs. —Une bobine avec 
courant alternatif monophasé a en son intérieur une 
lame vibrante en fer, à extrémité libre qui s'aîmanÊe 
suivant le sens du courant; en face de la partie libre 
de la lame vibrante est un aimant fixe attirant ou re- 
poussant cette lame selon sa polarité; c'est un vibra- 
teur. Le synchronisme est atteint en moins de 1/10 de 
seconde et les variations de période de la force syn- 
chronisante n'ont qu'une action presque nulle. La 
phase se trouve redressée, il ne passe dans l'interrup* 
teur que des ondes de même sens ; on peut ainsi action- 
ner les tubes de Crookes, charger des accumulateurs et 
avoir un véritable courant continu ; on utilise et ne 
marque à son compteur que la moitié du couraotf 
c'est-à-dire ce qu'on prend en réalité en watts. 
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— Ces derniers interrupteurs permettent la radio- 
graphie sur les secteurs à courant alternatif. Dans cet 
ordre d'idées, le D' Eid (du Caire), parle à Berne de 
ses essais de radiographie avec le courant altemcUif 
transformé du secteur, relate ses expériences pour l'ob- 
tention des Rayons X avec la soupape Nodon et montre 
au Congrès un cliché du bassin obtenu par l'emploi 
de cette soupape, 2 m. 45 s. de pose et 1 mètre de dis- 
tance entre le tube et la plaque. 

Stéréoscople. 

A la Société française de physique, M. Guilloz 
étudie la façon dont on voit les ombres en radiographie 
stéréoscopique. Il applique au point de vue expéri- 
mental le principe ordinaire ; des œillères sont décou- 
vertes pour chaque œil en même temps que le tube 
dont il doit voir l'effet est excité. M. Guilloz montre 
alors que, si les deux anticathodes sont à la même dis- 
tance l'une de Tautre que les deux yeux de Tobservateur, 
et si chaque œil est découvert en même temps qu'on 
excite le tube placé de son côté, on voit une image en 
relief exactement symétrique de l'objet qui porte ombre, 
si l'écran est normal aux lignes qui joignent chaque 
œil au tube correspondant. En déplaçant un double 
décimètre dans cette image virtuelle, on peut prendre 
des mesures exactes, comme on peut mesurer un objet 
en regardant son image dans une glace demi-argentée, 
en même temps qu'on déplace un double décimètre 
dans l'image virtuelle. On juge parfaitement de la 
coïncidence des points de l'image avec ceux du double 
décimètre quand on a une bonne vision binoculaire. 
Quand des erreurs se produisent, c'est que la vision 
binoculaire est troublée. M. Guilloz indique quelques- 
unes des illusions que l'on observe dans ce cas. Il 
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réalise une expérience de démonstration en portant 
deux ombres d'un même objet au moyen d'une lampa 
rouge et d'une verte, et en armant les yeux respective- 
ment des verres convenables pour qu'ils voient seule- 
ment l'ombre qui leur convient. Les résultats sont ab* 
solument conformes à ceux que donne la radiographia 
stéréoscopique. On peut aussi monter rexpérience 
croisée en laissant voir à chaque œil l'ombre portée par 
la source en diagonale. Dans ce cas on restitue une 
image ayant un relief dans le même sens que ceJle 
qu'on regarde, mais avec des déformations angulaires, 
M. Guilloz décrit ensuite les dispositifs qu'il a cm ploy es 
pour exciter les tubes. Le plus remarquable est celui 
d'un tube à deux électrodes planes en chrome, qui 
donnent bien des rayons X un peu moins bons que le 
platine, mais qui peuvent fonctionner à la fois comme 
cathode sans s^évaporer, et comme anticathode sans 
fondre. 

Au sujet de la communication précédente, M. P, 
Villard fait connaître deux solutions qu'il a imaginées 
du problèmede l'ampoule stéréoradioscopique : 1** L'am- 
poule est construite comme à Tordinaire, sauf que Tanti- 
cathode présente une assez grande longueur dans la 
direction perpendiculaire au plan de symétrie de Tam- 
poule. Au moyen du redresseur cathodique antérieure- 
ment décrit, on envoie dans l'appareil les décharges 
redressées du transformateur à haut voltage {Journal 
de Physique janvier 1901 )ou d'une bobine de Ruhmkorfl 
alimentée par un courant alternatif et munie d ua in- 
terrupteur rompant le courant sur toutes les alternances. 
Un petit électro-aimant alternatif placé au voisinage de 
l'ampoule dévie les faisceaux cathodiques alternative- 
ment à droite et à gauche du plan de symétrie et déter- 
mine ainsi sur l'anticathode deux foyers alternants de 
rayons X, La vision se fait au travers d'un stroboscope 
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synchrone. Ce dispositif, qui pent d'ailleurs s'employer 
ayec nne source électrique continue, assure l'égalité 
constante des deux foyers d'émission, permet d'en faire 
varier Técartement dans la mesure nécessaire (1), et 
l'on a l'avantage de pouvoir employer une anticathode 
en platine irridié comme dans les ampoules ordinaires. 
On peut également, tout en conservant le même prin- 
cipe, constituer Tanticathode par deux lames disposées 
en échelons. Une déviation très faible des faisceaux 
suffît pour que les foyers alternants se forment chacun 
sur un échelon, et la dispersion cathodique est ainsi 
considérablement réduite. 29 Les décharges alterna- 
tives obtenues comme précédemment sont dirigées dans 
une ampoule munie de deux cathodes opposées entre 
lesquelles est une anticathode double sur laquelle se 
forment les deux foyers alternants (que l'on peut rap- 
procher ou écarter légèrement au moyen de deux demi- 
bagues aimantées placées derrière les cathodes). Cette 
disposition serait toutefois insuffisante : l'anticathode 
n'étant pas anode noircit l'ampoule, et la production 
des rayons est médiocre. On y remédie par l'addition 
d'une électrode supplémentaire qu£ Von relie au pôle 
négatif <ïune source électrique auxiliaire telle qu'une 
machine statique ou une dérivation prise sur le trans- 
formateur par l'intermédiaire d'un des condensateurs 
et d'un redresseur. Le pôle positif de cette deuxième 
source est relié à l'anticathode. Dans ces conditions, 
les deux sources électriques se mettent d'elles-mêmes 
en série, phénomène qui n'est peut-être pas sans intérêt 
au point de vue théorique, la production des rayons X 
augmente et l'ampoule ne noircit pas. 
— M. Caldwell opère avec un tube Crookes muni de 

(1) Cet écartement est toujours inférieur à la distance des 
yeux (65"*), l'ampoule étant plus près de l'objet qu'on ne se 
placerait pour le regarder directement. 
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deux anticathodes en platine situées dans les foyers 
des deux électrodes concaves. Le tube est muni de deux 
régulateurs constitués chacun par une masse d'hydrate 
de potasse, qui a pour but de dégager des vapeurs au 
passage du courant, de façon à maintenir le vide à un 
degré uniforme. Accessoires : une petite dynamo ré- 
ceptrice dont le commutateur reçoit un courant cons- 
tant qui est transformé en deux courants alternatifs 
traversant les collecteurs; le fil primaire de la bobiae 
d'induction est relié à l'un de ces circuits à travers un 
interrupteur. Quant au fil secondaire, il transmet le 
courant alternatif au tube, de telle sorte que les deux 
anticathodes fournissent des radiations également al- 
ternatives. Le fluoroscope tenu à la main par l'obser- 
vateur, comporte un corps cylindrique formant une 
chambre intérieure, dont une des ouvertures centrales 
communique avec une sorte d'entonnoir fermé par un 
écran fluorescent ; la seconde ouverture centrale com- 
munique avec un garde-vue qui empêche la lumière 
d'influencer les yeux de l'observateur. 

Dans la chambre est fixé un disque en ébonite sur 
lequel tourne, synchroniquement avec les radiations 
des anticathodes, un obturateur qui est destiné à dé 
couvrir alternativement les oculaires. Cet obturateur 
possède six branches en fer doux et forme l'induit d'un 
inducteur monté dans la boîte à mode d'enroulement 
alterné. Cet inducteur, qui reçoit le courant du moteur 
peut être légèrement déplacé dans la boîte au moyeu 
de la manette, pour permettre de régler à volonté la 
phase d'obturation, et il fait tourner l'obturateur de un 
tiers de tour par alternance complète de courant. Il so 
produit ainsi sur l'écran, et par minute, environ 
7.200 projections, dont la moitié est perçue par Taûl 
droit et l'autre moitié par l'œil gauche. L'objet à exa- 
miner estplacé entre le tubedeCrookes et l'écran, et il 
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est reproduit alternativement sur ce dernier miiyant 
deux images. Lorsque e'est Tirnage de droite qui parait, 
lobturatenr découvre Touverture de gauche el rœîl 
gauche de robservateur perçoit cette image. Dès que 
l'image a disparu pour faire place à l'image de gauche, 
louverture de droite se trouve aussitôt découvCTte et 
Vml droit perçoit la dite image. L'effet stérôoscopique 
ef^l ainsi obtenu. 

— Phoi(yReeue s donné du D* Destot ime remar^ 
qiiable étude sur la stéréoscopie, et l'Exposition du 
Congre» d'Electrologie de Berne en 1902, c<mtenait 
les divers sjrstèmes employés pour les rayons X. 

— Sur la radioscopie stéréoscopique, au même 
Congrès de Berne, M. le D^ Decref (de Madrid), fait la 
description des appareils de M. Chabaud qu'il emploie^ 
dans sa clinique de l'Institut de Physique thérapeu- 
tique de Madrid, avec un grand succès dans les cas de 
corps étrangers, fractures eomminutîves, difformités 
du squelette, luxations, etc., etc., et dans tous les cas 
où il faut avoir des plans et directicms du sujet qu'on 
explore. Il a apporté des épreuxes réduites par le sté- 
réoscope ordinaire. Mais il affirme que ce quil trouve 
plus pratique dans les appareils deM. Chabaud, e'est la 
négatoscopie qui permet devoir tout do suite même avec 
les clichés mouillés, avec le stéréosee^ de Case» tous 
les cas, 

— MM. Régnier et Baudourîn, avec deux tubes 
Rœntgen, espacés comme il convient, projettent, pocr 
un ab}et donné R, sur une toile lumineuse, deux ima- 
ges différentes qui se présentent comme projeetiours 
centrales. Ces images se recouvrit en partie. Quand 
on les regarde sans appareils, les parties libres des 
images ae montrent alors comme des demi-ombres ; 
sur les parties recouvertes, au contraire, se prodnîl 
une ombre véritable. Les tubes sont rattachés à deux 
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îndttctetirs ; et lea indadetifs sont mis m manvemenl 
par rinterraptear. Cet interrupteur possède detix an* 
neatix formés de segments isolés l'un de Tautre, 
dont les dents s'engrènent réciproquement, de telle 
façon que les inducteurs reçoïrent alternativement 
des secousses. Le stéréoscope, qui est fixé sur rin- 
terraptear à Faîde d'une roueàrochet (roue dentée). 
comprend dans son intérieur un tambour, percé de 
deux fentes, perpendiculaires entre elles. Si l'on re- 
garde avec les deux yeux dans le stéréoscope, pendant 
la rotation du tambour, les deux yeux ont alternative- 
ment une perception lumineuse. En effet, grâce à ce 
dispositif^ quand on regarde les images doubles, To îl 
droit perçoit les rayons partant dn tube gauche et l'œil 
gauche oeux du tube droit j les deux images se fondent 
immédiatement en une seule, donnant une sensation 
de relief très prononcé. Pour facîh'ter le manîemen! de 
rappareîl, on a placé entre l'appareil stéréoscopîque et 
rinterrapteur un mourement différentiel qui permet 
de ré^er à volonté te mouvement du tambour du sté- 
réoscope. La tige flexible qui le relie h l'interrupteur 
donne, par sa longueur, la possibilité à Tobserratenr 
de se déplacer devant l'écran, pour regarder les par- 
ties de Timage qui l'intéressent plus spécialement. 

Projections orthogotmtes mdlMeùpiqaés. 

M. le D' H, Guillemmot, ao Congrès d'électricité 
de Berne : La projection orthogonale des viscères est 
surtout tîtîfe pour la n^enstiratiofl des organes thoraci- 
ques et du coeur en particulier. Elle peut être faite sur 
les t^ments, sur l'écran ou sur un plan quelconque, 
parallèle au plan d'examen. Elle exige un tttbe de 
Crookeîf mobile en tous seiMr daiM un plan parallèle a u 
plan d'examen, et u» indicateur d'incidence normale 
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solidaire de ce tube ; des appareils que j*ai décrits an- 
térieurement satisfont à ce desideratum. !<> Projection 
sur les téguments. — Le sujet est placé et maintenu 
JroDtalement devant le châssis porte- tube. On fait che- 
miner le rayon normal autour des ombres et on marque 
les contours sur la peau avec un crayon dermographi- 
tjue muni d'un index opaque et manœuvré sous Técran 
fluorescent. M. Behn (de Kiel) déplace son sujet de- 
vant le rayon normal au lieu de déplacer le tube de 
Crûtes. 2° Projection sur Técran. — L'écran est alors 
tenu parallèlement au plan d'examen. On le recouvre 
d'une feuille de papier calque, où Ton dessine sur le 
verre avec un crayon dermographique. Le professeur 
Morltz (de Munich) opère dans le décubitus ; son tracé 
SG fait automatiquement par points. Au laboratoire du 
professeur Bouchard, à Paris, nous nous servons du 
cadre porte-tube vertical et notre écran se déplace en 
tous sens parallèlement à son plan. 3^ Projection sur 
un plan situé hors du champ d'éclairement. — J'ai 
décrit antérieurement un pantographe solidaire du tube 
de Crookes, qui permet de faire automatiquement ce 
tracé par points. Je présente en même temps une échelle 
permettant de mesurer directement les diamètres hori- 
zontaux du cœur, et des fiches de projection orthogo- 
nale du thorax entier pour noter les observations ra- 
dioscopiques de chaque malade. 

Radiographies avec les bobines 
de Ruhmkorff. 

Eu comparant les radiographies obtenues avec les bo- 
bines et les machines statiques, MM. Infroit et Gaiffese 
!^ont aperçus que les dernières étaient toujours très net- 
tes, tandis que les premières étaient souvent floues. 
Comme, au moment de l'emploi des bobines, on avait 
toujours pris la précaution de supprimer le phénomène 
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oscillatoire, il fallait chercher une autre cause à ce 
manque de netteté. Les auteurs croient que ce défaut 
est dû à Taction du champ magnétique du faisceau de 
la bobine sur le flux cathodique de Tampoule ; et, en 
effet, si on approche un tube de la bobine qui sert à 
Tactionner, on voit que le foyer sur Tanode se déplace, 
s'étale en forme de ligne lumineuse : dans les condi- 
tions les plus avantageuses pour la révélation du phé- 
nomène, c'est-à-dire lorsqu'on met Tampoule dans le 
prolongement et très près du faisceau, la tache lumi- 
neuse atteint jusqu'à 5 millimètres de longueur, et le 
flux cathodique est dévié de telle sorte que très sou- 
vent il passe à côté de Tanode. Ce déplacement, visible 
dansles conditionsqui viennent d'étrespécifiées,n'exis£e 
évidemment tant que Ton a pas soustrait le tube à l'ac- 
tion du champ magnétique, et, si peu qu'il se produise, 
il doit donner du flou aux images. Il y a donc inté- 
rêt, MM. Infroit et Gaiffe, lorsqu'on cherche à ob- 
tenir des épreuves radiographiques en se servant de 
la bobine comme source, à mettre le tube à une dis- 
tance suffisante pour que le flux cathodique ne soit 
pas dévié. 

— D'autre part, un nouveau bromure d'argent à 
image visible sans développement, dû à MM. Lumière, 
le D' A. Foucaut et G. Foucaut, permet d'apprécier 
plus rapidement l'action des rayons. 

Mesure des ray^^^s X* 

Faute de termes de comparaison, les examens radio- 
graphiques sont pratiqués actuellement d'une façon 
empirique par chaque radiographiste et il n^y a nulle 
entente possible entre eux. Pour remédier à cette con- 
fusion, M. Contremoulins a imaginé de comparer ocu- 
lairement des teintes équivalentes qui traduisent les 
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deux facteurs essentiels à connaître : 1^ le degré de 
pénétration des rayons ; 2^ la quantité de rayons émis 
dans un temps donné. Ces deux facteurs, quantité et 
pénétration, sont déterminés par lectures simultanées 
fournies par la fluorescence d'un écran de platinooya^ 
nure de baryum, disposé derrière deux fenêtres con- 
fondues par un de leurs bords avec une troisième éclai^ 
rée par une lumière artificielle d'intensité variable. 
L'auteur donne dans cette note tous les détails de ces 
expériences pour fixer la lumière étalon, la détermi^ 
nation du facteur quantité 6t la détermination du fac 
teur de pénétration. 

Appareil de mensuratloii exacte du sque- 
lette et des organes donnant une image nette 
en radiographie. 

M. G. Contremoulins a inventé un nouvel appareil 
se composant de deux parties distinctes : La première 
comprend un dispositif plafonnant qui fixe à volonté 
dans l'espace, soit une source de rayons X, soit une 
aiguille dont la pointe prend la place de cette source, 
de telle sorte qu'un simple déplacement transversal de 
pièces métalliques suffît pour avoir soit le foyer du 
tube en un point de l'espace déterminé, soit la maté- 
rialisation de ce foyer en ce même point de l'espace* 
Un deuxième dispositif de cette partie de l'appareil 
permet également de déplacer tout l'ensemble : de telle 
sorte que le même tube de Crookes peut être excité 
successivement en deux positions voisines l'une de 
l'autre afin d'efiectueif ainsi deux images radiogra- 
phiques d'un même sujet, sous deux angles d'incidence 
différents (appareil de stéréoscopie simple). La maté- 
rialisation dans l'espace, par les aiguilles, des foyers 
d'émission des rayons X, dans les deux positions suc* 
cessives occupées par le tube, permet de ireprésentef 
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d'une façon tangible, au moyen de fils tendus, paip 
exemple, le tfajet des rayons X et la projection oo* 
nique des pièces osseuses ou des organes sur le plan 
de la plaquô sensible dans les mêmes angles d'inci- 
dence^ 

■ La deuxième phiiîë de l'appareil ôomprend une 
table spéciale fixée au soi sons l'ensemble précité. Sur 
cette table est montée une sorte de tiroir en bois, d'une 
ôonsfruetion particiilièréi dans lequel on introduit, & 
frottements doui^ dès châssis radiôgraphiques. Un 
repérage métallique permet, en outre, de déterminer 
exactement le point d'inoidenoô normal des rayons X 
à la plaque sensible pour chaque position du foyer du 
tube. Sur le tiroir, le sujet est couché, pour les ctt« 
donné Comme exemple, dans une position naturelle de 
décubîtus dorsal ; les jambes Sont calées en demi- 
flexion, pour assurer plus de stabilité. Les bras, oroi* 
ses sous la tête, sont également calés à l'aide de cous^ 
sins garnis de Sables ou de feutre, et les flancs sont 
protégés par des lames de plomb formant écran opaque 
aux radiations secondaires.- 

Deuï éprettvôs radiographîqtlei^ sont prises i^Udoês- 
sivemettt, les châssis étant changés sous le sujet sans 
que oelui-cî puisse se déplacer et le tube ayant été 
changé d'incidence entre les deux opérations. En- 
semble, les deux poses n'entraînent que dix minutes 
d'immobilisation quand il s'agit de la région pelviennOi 
et six minutes, tout au plus, pour la région thoraoique. 
En outre, et ceci est l'un des points de Cette méthode, 
il n'est point nécessaire de s'inquiéter de l'orientation 
du malade ni de l'angle d'incidence du tube par rap- 
port à lui, car, quelle que soit cette position, quel que 
soit cet angle d'incidence, la détermination dans l'es- 
pace des points cherchés sera toujours aisée et lù^ 
écarts possibles, dans la détermination, nô dépasseront 
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jamais un demi-millimètre. Le schéma de reconstita*" 
tjon que le dispositif montre indique nettement tous 
les avantages de cette méthode dans les cas de pelvi- 
méËrie radiographique, par exemple, puisqu'elle sup- 
prime Tobligation de prendre des points de repère sur 
le sujet et de lui donner une position spéciale quelle 
que soit la forme, normale ou viciée, des pièces du 
squelette à déterminer. La mensuration ordinaire d'un 
bassin faite sur douze points du détroit supérieur de- 
mande exactement 1 heure 10 minutes, car il faut, 
après les deux opérations radiographiques sur le sujet» 
qui durent dix minutes, développer les clichés et les 
sécher^ puis effectuer le transport des images et le 
montage des fils. L'appareil est construit également 
en vue de la recherche et la détermination de l'empla- 
cement exact des corps étrangers contenus dans l'or- 
ganisme et comporte, en ce cas, l'emploi d'un compas 
spécial d'opération, car c'est alors un complément in* 
dîspensable comme pour l'appareil de recherche de 
projectiles dans le crâne. Enfin, l'une des caractéris- 
tiques importantes de cette méthode est encore, comme 
pour la méthode de lever des plans, de M. le colonel 
Laussedat, qu'il sufiBt d'avoir noté la distance du tube 
à la plaque pour pouvoir plus tard, à n'importe quelle 
époque, reconstituer dans l'espace la partie de l'image 
radiographique qu'on désire étudier. C'est une res- 
source si précieuse quand il importe de suivre l'évolu- 
tion d'un sujet que je crois pouvoir me borner simple- 
ment à la signaler. 

Nouvelles recherches sur Pextractlon 
des projectiles* 

MM. Remy et Peugnîez ont combiné les rayons X 
avec Texplorateur électrique de G. Trouvé, ce qui 
constitue un extracteur à sonnerie électrique qui per- 



RECHERCHES SUR L'eXTRACTION DES PROJECTILES 261 

met de saisir les balles dans la masse cérébrale en y 
produisant le minimum de dégâts. L'appareil indica- 
teur à rayons X de Remy, donnant une certitude de 
repérage absolue, guidés par ses aiguilles indicatricci^, 
ils ont osé aller à la découverte d*une balle logée contre 
la colonne cervicale en passant entre les branches du 
nerf facial et le canal de Sténon à travers le niasseter, 
l'os maxillaire, les muscles ptérygoïdiens et même la 
jugulaire. Les méthodes radioscopiques de localisation 
sont préférables à l'emploi de la radiographie, quand 
elles sont possibles. Dans deux cas, la localisation avec 
l'appareil Remy et Textraction, n'ont pas duré plus 
de dix minutes. Quand les auteurs ont cru devoir s'af- 
franchir de tout appareil, ils ont eu des insuccès* Avec 
la radioscopie les manœuvres de détermination sont 
si rapides que la chloroformisation sufQt à donner 
l'immobilité complète et nécessaire. Avec la radiogra- 
phie il est nécessaire d'user des moyens de contention 
et de repérage spéciaux. De tous nos faits cliniques et 
de toutes nos expériences cadavériques nous concluons 
que : 1<^ L'appareil indicateur de Remy donne dans 
tous les cas des indications d'une précision qui ne 
peut être discutée. 2^ Il permet au chirurgien d ap- 
précier l'opportunité de l'opération. 3^ Sa précision 
permet d'attaquer les projectiles malgré leur voisinage 
avec des organes dangereux. 49 Dans le cerveau ropé- 
ration est possible, dans la plupart des cas, à 1 aide de 
l'appareil extracteur. 5<> Le cas clinique dont nous ve- 
nons de résumer l'histoire montre que l'extraction peut 
être entravée par des complications résultant de Ten- 
clavement du projectile dans des massifs osseux flan- 
qués d'organe dont la blessure est dangereuse )k 
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Application chirurgicale de TEndodlascople 
buccale. 

Les procédés olassiquôs de radiographie ne sont 
que pGu applicables à la fracture du maKillaire infé- 
rieur. Si, en effet, on met le tube de Rœntgen au de- 
hors, k une certaine distance de la face du malade, ou 
a le choix entre deux procédés : placer la plaque sur 
un support et faire appuyer la joue du malade sur 
cGtÊe plaque, côté de la fracture (ces denx côtés s'en 
superposent) ou bien introduire une pellicule f^ensibi- 
lisée dans la bouche du malade, comme Vont fait 
maints dentistes, après avoir pris la précaution d'en- 
velopper cette surface photographique dans un imper- 
méable, pour la protéger contre l'action de ia salive 
(Timage est trop limitée). On introduit un tube du 
Hœntgen spécial dans la bouche, rien n'est pins facile 
que d'obtenir séparément chacune des moitiés du 
maxillaire inférieur, la partie à examiner ayant une 
très faible épaisseur. Un tube de Rœntgen spéoial* 
avec un courant unipolaire (le pôle négatif seul en 
teugion) est actionné indifiEéremment par une machine 
statique ou par une bobine d'induction, & Taide de 
certains artifices. La presque totalité de l'ampoule 
étant à tension nulle, la partie éclairante peut être 
mhe en contact avec ia peau, ou introduite dans une 
cavité naturelle, sans que le malade perçoive aucune 
sensation. 

En éclairant ainsi la cavité buccale, MM. Rémy et 
Bouchacourt ont déterminé facilement l'état des maxil' 
laires 6t la situation des racines dentaires à Taide de 
récran fluorescent, ce qui est incontestablement le 
meilleur mode d'examen. « Cependant, on peut aussi 
faire usage des plaques photographiques; c'est ce que 
nous avons fait dans le cas de fracture du maxillaire 
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intérieur que nous présentons. Il s'agissait de déter- 
miner iacause d'une suppuration prolongée. Onpouyait 
se demander s'il ne restait pas de fil métallique à j:l 
suite d'une suture, dont le malade nous parlait, oti ^'il 
n'existait pas un fragment détaché du maxillaire. 
Veiamea par la méhode de radiographie ordinaire 
n'ayant rien donné, nous avons eu recours à Tendo- 
dioscopie, qui nous a fait voir de suite: le tniit de 
fracture, une large perle de substance inférieure, un 
chevauchement des fragments, enfin l'absence de fils 
métalliques. Nous avons pris une radiographie par ce 
procédé ; elle est certainement moins belle que rimage 
de l'écran, parce qu'on ne peut pas facilement immo- 
biliser le tube, la machine et la plaque, pendant la 
minute de pose nécessitée par les endodioscopes ac- 
tuels. Néanmoins, cette endodiagraphie a l'avantage 
de constituer un document visible pour tout le 
monde. » 

Radioscopie» 

M. Béclére a exposé à Berne la radioscopie de^ or- 
ganes. Quand on explore le thorax à l'aide des rayons 
de Rœntgen, la radioscopie domine la radiographie et 
doit toujours la précéder alors même qu'on la radiû- 
graphiera ensuite s'il y a lieu. L'écran seul décèle les 
mouvements invisibles qui se répètent sans trêve à 
l'intérieur de la cavité thoracique, sous le voile de ses 
parois. Les images mouvantes qu'il présente repro- 
duisent, sous les yeux de l'observateur, la descente 
et l'ascension alternées du diaphragme dans les chan* 
gements de courbure de ce muscle, le jeu des côtes, 
l'expansion et le retrait des poumons, la systole et la 
diastole du cœur, les pulsations rythmiques de l'aorte 
et jusqu'aux passagères ampliations de l'oreiUGtte 
droite pendant l'inspiration, sans parler du chemine- 
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ment des corps opaques déglutis, le long du canal 
œsophagien. L'écran, seul, révèle à Tétat pathologique 
les troubles des fonctions de Tœsophage et les contrac- 
tures antipéristaltiques au-dessus d*un rétrécissement, 
la mobilité des corps étrangers accidentellement intro- 
duits dans les bronches, les changements survenus 
dans Télasticité comparée du parenchyme des deux 
poumons, les oscillations des collections liquides à 
l'intérieur de la cavité pleurale, les déplacements du 
médiastin liés à la respiration, les troubles des mouve- 
ments des côtes et du diaphragme, et la différence 
dans les contractions des deux moitiés de ce muscle. 
On a, grâce à l'écran, avec ses ombres mobiles, et 
sous les yeux, la vie, la physiologie des organes en 
pleine activité, tandis que les images figées sur les 
épreuves radiographiques ont une immobilité de mort 
et ne figurent plus, pour ainsi dire, que des pièces 
anatomiques. L'écran donne donc au médecin toute 
une somme de notions de la plus haute valeur pour le 
diagnostic, qu'il ne peut pas demander à la radiogra- 
phie. D'autre part, la multiplicité d'images diverses, 
capables de se compléter et de se corriger mutuelle- 
ment, pendant l'exploration d'un même thorax, se suc- 
cèdent sur l'écran en quelques instants. Un examen 
radioscopique du thorax n'est complet que s'il fait voir 
toute la série de ces images. On les obtient en faisant 
varier les positions relatives de l'ampoule, du sujet et 
de l'écran. Pour cela, le sujet examiné, le plus souvent 
debout ou assis, exceptionnellement couché, peut se 
mouvoir entre deux plans parallèles, constitués l'un 
par l'écran fluorescent, l'autre par un cadre rectangu- 
laire, à l'intérieur duquel l'ampoule est mobile en tous 
sens. Si, alors, Ton fait tourner autour de son axe ver- 
tical le malade debout, ou si l'on fait tourner le siège 
à pivot sur lequel il est assis, on fait varier la direction 
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générale des rayons de Rœntgen au travers du corps et 
suivant qu'ils pénètrent le thorax directement d'avant 
en arrière ou d'arrière en avant, transversalement de 
droite à gauche ou de gauche à droite, obliquement 
enfin dans les nombreux diamètres intermédiaires, on 
obtient sur l'écran toute une série d'images très diïïé- 
rentes. 

Chez une femme de soixante-sept ans, atteinte de 
phtisie chronique fibreuse, on ne voit pas autre chose, 
sur l'écran simplement appliqué contre le dos ou contre 
le sternum, dans la position de l'ampoule à hauteur 
moyenne, qu'une diminution de la clarté des deux 
images pulmonaires à leur sommet, tandis que l'image 
pulmonaire droite, dans certaines positions respec- 
tives de la malade, de l'ampoule et de l'écran, apparaît 
très nettement divisée en deux étages par une étroite 
bande sombre. Des considérations géométriques trèa 
simples sur la marche des rayons au travers du thoiax 
et sur la projection des ombres permettent de rapporter 
cette bande à un épaississement fibreux de la cloison 
pleurale interlobaire. Une série d'épreuves radiogra- 
phiques reproduit les diverses images observées sur 
l'écran, mais la lésion serait certainement passée îna 
perçue si la malade avait été tout d'abord radiogra- 
phiée dans les conditions habituelles. La technique 
spéciale et le raisonnement qui ont permis de recon- 
naître un cas de sclérose pleurale interlobaire, devront 
désormais servir à l'exploration méthodique de Vinter- 
lobe. Ce n'est pas seulement l'épaississement fibreux 
des feuillets pleuraux qui le limitent, ce sont les col- 
lections liquides séreuses ou purulentes enfermées dans 
sa cavité, ce sont les lésions congestives, œdémateuses 
ou inflammatoires du tissu pulmonaire avoisinant, 
limitées à la base des lobes supérieurs qui pourront, 
à l'avenir, être plus sûrement diagnostiquées, à me- 
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sure que les iioages radioscopiques correspondantes 
seront miouz recherchées et plus exactement inter- 
prétées. 

*- Au même Congràs, la Radioscopie et le diag- 
nostic à^ tumeurs de Veetomac est exposé par M. Des- 
tôt. <- L'estomac normal ne se voit pas sur 1 éoran ; 
mais, si on l'insuffle, oh le voit apparaître et se deesi- 
ner progressivement, à mesure qae Tinsafflation aug- 
mente. L'image formée est régulière à l'état normal, 
mais siy l'organe insufflé est atteint de tumeur, la place 
de la tumeur est marquée par une encoche due au dé- 
faut d'élasticité de la paroi en ce point qui l'empêche de 
se dilater. Sur deux malades, M. Destot a pu dia^os- 
tiquer exactement le siège de la tumeur à l'écran après 
insufflation. Le premier malade était atteint do néo* 
plasme du cardia. A l'écran, on voyait une large bande 
noire descendant du cardia sur la petite courbure. 
L'autopsie a montré une infiltration cancéreuse diffuse 
descendant du cardia sur la petite courbure. Le 
deuxième malade avait une tumeur prépylorique. On 
voyait, à l'écran, se dessiner, au voisinage du pylore, 
une espèce de gourde dont la partie rétrécie répondait 
précisément au siège du néoplasme constaté & Tau- 
topsie. 

— A propos de ces communications, le D» Foveau 
de Ck)urmelles rappelle la première et seule radiogra- 
phie de l'estomac entier encore obtenue, par lui, en 
1899 et regrette que le bismuth même à doses massives 
sur lui et d'autres sujets ne lui ait pas permis de voir 
ou d'obtenir ces organes dans toute leur étendue. 

— L'intestin peut avoir par le bismuth ses mouve- 
ments étudiés (W. B. Cannon). 

Radiographie de splna ventosa. 

Le D"" G. AUaire a étudié le « spina ventoaa^: le 
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naïade, la plus souyent un midxii et un enfant leune, 
semble éprouver des douleurs dans les mouvements 
de la main, puis il se produit une déformation avee 
empâtement des tissus ; si c'est une phalange qui est 
atteinte^ le doigt prend un aspect fusiforme; quelque- 
fois la lésion rétrocède et tout rentre dans Vordre; 
lorsque la maladie continue & évoluer, il se produit 
une ulcération à la peau, une fistule qui met en eom- 
mnnication l'abcès tuberculeux avec l'extérieur* L'é- 
volution et l'aspect des clichés radiograpbiques lui 
font classer les « Spina peiUosa » sans ulcération, ou 
avec ulcérations fistuleuses, 

Spina ventom $an$ uleéraii<m. *— h& diagnostic peut 
présenter de sérieuses difficultés. Les lésions sont sou- 
vent symétriques. Le premier enfant radiographié était 
dans un diagnostic possible* L'enfant présentait des 
lésions symétriques aux deux mains. Le gonflement 
des tissus était considérable et la palpation assez dou- 
loureuse. La mère était atteinte de rhumatisme chro- 
nique déformant et présentait les lésions caractéris* 
tiques de cette maladie. Les articulations sont in- 
demnes, les lésions sont situées sur les métacarpiens 
et atteignent le troisième métacarpien à la main droite ; 
le premier et le troisième à la main gauche. Le pé- 
rioste semble soulevé, on voit l'os entouré d'un man- 
chon assez dense. La diaphyse seule est atteinte, les 
épiphyses ne sont pas malades, la lésion s'arrête au 
niveau de l'épiphyse supérieure. L^ossiflcatlon des os 
du carpe réduite aux os pyramidal, grand os et os cro* 
chu montre que l'enfant avait environ trois ans. Le 
deuxième enfant âgé d'environ cinq ans, avait le siège de 
sa lésion ignorée : les deuxième et troisième métacar- 
piens de la main gauche sont atteints. La lésion 
est ici plus récente, sur le deuxième métacarpien 
le périoste n'est soulevé que vers la partie externe, sur 
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le troisième métacarpien on retrouve la production 
sous-périostée engainant la diaphyse. Malgré ces lé- 
sions peu intenses, les tissus environnants étaient in- 
filtrés, œdématiés et empêchaient de sentir les os sous- 
jacents. On peut résumer ainsi les lésions, vues aux 
rayons X. Production sous-périostée engainant la dia- 
physe ; Intégrité des épiphyses et des articulations. 

Spina ventosa avec ulcérations. — Ces cas d*un 
diagnostic facile, ont retendue des lésions à détermi- 
ner, car souvent à côté de celles où Ton voit les ulcé- 
rations, les fistules, il y en a d'autres en évolution. 
Sur la radiographie d'un enfant de trois ans, les lé- 
sions osseuses au niveau des ulcérations diffèrent d'as- 
pect ; le périoste ne paraît plus soulevé, l^os est atteint 
profondément ; les parties blanches que Ton voit dis- 
séminées dans Tos sont dues à la disparition du tissu 
osseux qui a été remplacé par un tissu peu dense, 
moins résistant au passage des rayons X. La phalange 
de l'index, le deuxième métacarpien, la première pha- 
lange du pouce de la main droite présentent nettement 
ces altérations. La phalange du médius de la main 
gauche est profondément atteinte. Ce qu'il y a de re- 
marquable sur cette radiographie, c'est qu'on retrouve 
les lésions de la première phase au niveau du cin- 
quième métacarpien de la main droite, où justement 
il n'existe pas d'ulcération. La quatrième radiographie 
présente une « Spina ventosa » avec ulcération du cin- 
quième métacarpien de la main gauche, chez une fil- 
lette de neuf ans. La lésion date de plus d'un an, et il 
existe depuis plusieurs mois une ulcération. La dia- 
physe est élargie, déformée, très altérée dans sa tota- 
lité, l'épiphyse est indemne. Dans les cas de Spina 
ren^osaulcéré, les lésions observées sont: Altération pro' 
fonde de la diaphyse, l'os est épaissi, déformé, raréfié 
par place: Intégrité des épiphyses et des articulations. 



MENSURATION DÛ BASSIN 26S^ 

Ces enfants sont souvent atteints de tuberculose la- 
tente, pulmonaire, ganglionnaire, avec retentissement, 
par les anses vasculaires ralentissant le cours du sang, 
aux articulations aux doigts. Selon retendue des lé- 
sions, le traitement est médical ou chirurgical. 

Mensuration du bassin. 

Les rayons X viennent en aide aux anciens procédés 
en précisant le plus facilement ce que ceux-ci ne pou- 
valent donner, c'est-à-dire le diamètre transverse du 
bassin. Les premiers résultats de MM. Budin, Pinard 
et Varnier, étaient de la pelvimétrie par comparaison. 
La précision s'obtient par la radiographie métriquOi 
de MM. Fochier, Fabre et Destot, modifiée par MM. 
Marie et Cluzet; puis par MM. Bouchacourt et Mo- 
rîn. Celui-ci emploie divers procédés relevant de la 
simple géométrie élémentaire, et aboutissant, en 
somme, à la suppression complète de Toutillage, tout 
en conservant l'avantage de la précision, et rendant 
possible très facilement la mensuration du bassin en 
pronation. 

M. Morin décrit l'appareil mensurateur de M. Con- 
tremoulins, passe à la radiographie à longue portée, 
mise en pratique par M. le professeur Varnier: Je 
tube est là placé très loin, ce qui offre Y avantage d'une 
erreur qui peut être à peu près nulle, d'où suppression 
des corrections nécessaires avec les autres méthodes ; 
mais V inconvénient de prolonger très notablement la 
durée de la pose. Il arrive ensuite à des modifications 
proposées : dans les radiographies exécutées av^c la 
direction des rayons employés généralement, le pro- 
montoire n'apparaît pas. Pourquoi peut-on faire appa- 
raître ce promontoire dans certaines conditions, et le 
bassin étant en pronation f Par des raisons toutes pby* 
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niques le plan du détroit supérieur eât imparfaitement 
connu, et cependant il est indispensable de le con- 
naître (en passant, une ooïisidération géométrique sur 
la radiographie à longue portée : les rayons X doivent 
être perpendiculaires ilon pas au plan du détroit sU' 
périeur, mais à la bissectrice de Tangle formé par ce 
plan et la plaque photographique)* Un Appareil des- 
tiné à donner exactement la connaissance du plan 
cherché) faciliterait singulièrement la mensuratiefu et 
donnerait) d'une façon absolumezlt mécanique, la po^ 
sition du promontoire dans le plan déterminé i lès di^ 
mensions antéro-postérieures seraient alors conhuetf 
aussi bien que les autres^ le promontoire pouvant être 
déterminé après coup sur la radiographie ; voioi enlBin 
les OOnolusioûi^ de Tâuteiir : 1» LA mensuration radio^ 
graphique du bassin est possible ; S** Elle est Utile, car 
les renseignements complets qu'elle fournit ne peuvent 
rètre, actuellement du moins, p&r auouti autre Inode 
de diagnostic» 

on et ratAtiê X« 

M. Darcourt a observé un blessé atteint de fracture 
de la phalange de l'index gauohe^ à là rétmion dutiérs 
inférieur avec le tiers moyen. Après consolidation^ le 
doigt ne pouvait opérer ëa flexion complète, malgré 
trois semaines de mobilisation. Ce fait particulier fil 
soupçonner de i^uite une mauvaise Consolidation. La 
radioscopie signala^ en efiet, une inclinaison d'avant 
en arrière de 4&' environ^ du tient inférieur de U phar 
lange, âvéc les deut tiers supérieur!. Dans ces cohdi" 
tions^ l'articulation était au bout de sa course lorsque 
la flexion apparente du doigt n'était qu'à moitié et la 
mobilisation ne pouvait amener aucun résultat. Lie 
désÊtgrémeut eût été évité, si l'on eût pratiqué un exa- 
meh radiotfoopique du doigt placé dans l'appareil, ce- 



Ot BT RAYO!tS X S71 

lui-ci 119 génàht en rien l'examen, comme le démontra 
la radiodrâiphie foumie à l'appui. Dans un cas bien 
net de fraoture à Textrémité du radias par les moyens 
classiques d'examen^ la radiographie a tévélé un dé 
collement épiphysaire du cubitus (L'Electricité et îic^ 
applicatiom, Foveau de Coui^melleig) 1899). 

— Le professeur Lannelongue a exposé à Tlnstitut, 
avdo épreuves radiographiques à Tappui^ les grandes 
lignes d'une note de M. Soi^t, du Havre^ relative aux 
fractures du radius^ résultant d^adddents survenus 
dans la mise en marche des moteurs d'automobiles. 
Ces fractures se produisent d'ordinaire à l^tmton du 
1/3 inférieur avec les 2/8 supérieurs du membre. Elles 
résultent du choc direct produit par la manivelle. En- 
fin, elles s'accompagnent presque toujours d'un arra- 
chement de cette petite partie osseuse dite Y « apophyse 
styloïde » du cubitus qui est due à une tension forcée 
de la main. ^ Pour les écolios^B, lire la thèse du 
D* Perdu, Paris, 1902. — M* Benedikt a signalé au 
Ck)ngrès de Berne la radiographie du cr&ne comme 
démontrant, par Tépaississement de certains os, la pré- 
sence de certaines affections cérébrales, et pouvant être 
utilisée en médecine légale. 

— Le Dr Etienne Henrard montre au Congrès de 
Berne trois cas d'ostéomes provoqués par des trauma- 
tismes et diagnostiqués par la radiographie seule. 
Cfaess le premier sujet une chute sur lé moignon de 
répaule a provoqué trois ôstéomes de la clavicule} 
chez le deuitlèffle sujet la radiographie démontre ta 
présence d^un ostéome de la tète humérale et chc^ le 
troisième un ostéome en griffe de l'olécrane. On qua- 
trième cas, le plus intéressant peut-être, est celui d un 
enfant che^ qui une chute sur le coude a provoqué une 
hyperproduction des os du carpe du côté malade. On 
toit en effet que dans la main saine le scaphoide, le 
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demi-lunaire, le pisiforme et le trapëzoîde manquent 
tandis que dans la main malade le trapèzoîde et le pi- 
siforme seuls font défaut. La main portée en dedans 
est une main botte, lésion très rarement signalée. 

Radiothérapie. 

Les nombreux essais signalés Tan dernier se sont 
poursuivis avec succès. Le D' Francis H. Williams 
donne ses résultats heureux contre maints cancers et 
recommandant les rayons X contre les cancers inoéra- 
blés. M. David Walsh les combine à Télectrolyse pour 
Tépilation. Pour celle-ci, Schiff et Freund recomman- 
dent depuis longtemps les seuls rayons X et les dosent 
(Congrès de Berne) en plaçant plusieurs ampoules en 
tension. 

D'une discussion à la Société de Dermatologie de 
Paris, il résulte que les effets dépilants des rayons 
Rœntgen dépendent de la qualité des ampoules, de la 
distance à laquelle on les place, enfin, de la durée des 
séances. Pour obtenir une épilation définitive, il sem- 
ble que, après la disparition des poils, on doive faire 
encore de temps à autre quelques applications complé- 
mentaires pour prévenir la repousse. MM. Vieira (de 
Porto) et Gaston ont guéri, un garçon de seize ans et 
demi, qui était atteint de teigne faveuse depuis qua- 
torze années. Ce malade a été traité par des applica- 
tions de rayons X, suivant la méthode que M. Schiff 
(de Vienne) emploie dans les affections du cuir cheve- 
lu : les séances durent dix minutes avec 15 centimè- 
tres d'étincelles équivalentes, 5 ampères et 25 volts ; 
Tampoule est maintenue à 20 centimètres du point à 
traiter. On obtient ainsi la déglabration du cuir chevelu 
au bout de 11 séances seulement ; la chute des che- 
veux est précédée d'un léger érythème; la repousse 
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des cheveux se fait sur tous les points antérieurement 
atteints. A ce sujet, à la Société française de Dermato- 
logie, M. Brocq a fait remarquer que, si parfois — 
comme dans le cas actuel — les rayons de Rœntgen 
ne déterminent qu'une chute de cheveux passagère, 
dans d'autres cas la dépilation est définitive. Il im- 
porte donc de bien établir la technique à suivre pour 
obtenir sûrement Tun ou Tautre résultat. (L'ampérage 
et le voltage sont encore à déterminer.) 

M. W. B. Coley, de New-York, a soigné ainsi 
14 cas de sarcomes, dont un vieillard de 70 ans (As- 
sociation Américaine de Chicago^ à Albany) ; à ce 
même Congrès, MM. S. D. Bevan (Chicago), Meyer 
(New- York), Vander Weer (Albany), Oschner (Chi- 
cago), préconisent les rayons X et les mettent à Tordre 
du jour pour leur réunion de 1903. A V Association 
Américaine de Médecine^ h\^ réunion, Saratoga, le 
succès des rayons X est le même : M. C. W. Allen, 
de New- York, relate 35 cas de cancer traités avec 
succès, M. C. H. Skirnner, de New-Haven, trouve 
que son absence de douleur en fait une méthode médi- 
cale de choix. 

— A VAmerican electrotherapeutic Association 
(7« Congrès, à Thôtel Kaaterskill, New-York, les 2, 
3^ 4 septembre), les rayons X sont également pré- 
conisés. Morton dit que la vitesse de la machine 
statique est à régler et que pour 1000 révolutions 
par minute, les plateaux sont à réduire en diamètre. 
W* B. Snow, pour les rayons X en thérapeutique, pré- 
conise la machine statique à 10 plateaux de 30 à 34 
pouces de diamètre contre les tumeurs et les cancers. 
Skinner et Gibson, vantent les rayons X contre le 
cancer; Dickson (Toronto), contre l'épithélioma delà 
langue (tube à 1 ou 2 pieds du malade, puis, peu à peu 
descendant à 6 pouces, au bout des 10 minutes sufiB-; 
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santesr on a nn érythème msLTqaé^. Il y & aimn un 
nœrus vascalaire disparaissant paf ce moyen, — hé 
D' Louis Lejettne, de Liège, contre le cancer, vante 
anssi les rayons X. 

— De même, le traitement beorenx du hipus par les 
rayons de Rœntgen, a continué en 190S, on le^ a 
même associés à l'usage interne deTurée en rai^oo des 
bons effets du docteur H. Harper (de Nottiingbam) 
dans la tuberculose pulmonaire par l'orée; un autre 
confrère anglais, M. le docteur A« H. Buck, assistant 
de chiruii^îe au Susses Counly Hospital, a essayé 
Turéedans un cas de lupus vulgaire .* bien que la lésion 
datât de douze ans, la médication amena une guM$(» 
complète, De son cété, M. le docteur E. Swales, as- 
sistant du Kent County Asylum, à Maidstone, a traité 
avec succès deux femmes atteintes de lupus étendu de 
la face, par l'urée associée à l'emploi des rayon» de 
Rœntgen. Notre confr^^ commença par adminisFtrdf 
1 gr. 20 centigr. d'urée, trois fofs par four? pois il 
augmenta progresslrement la dose jusque. 7 grammes 
"par prise. En même temps, il soumettait les maiadee, 
tous les jours, à une séance de radiothérapie durani 
sept minutes, en ayant soin de disposer l'appareil à 
une distance de 50 à 75 millimètres de la face, et en le 
réglant de façon quela force électromotrice ned^assâi 
pas 12 volts et que ^intensité du courant oscillât MM 
4 et 6 ampères. Dans ces condîtionsy il serait inutile de 
protéger la peau saine contre faction âes rayons X, 
laquelle ne se manifesterait quepar laprodueti^Hi d'une 
légère aréole rougeâtre autour de elraque placard lu- 
pique. Sous Tinfluence de ce traitement, M. Swales fl 
vu les lésions de la face rétrocéder rapideme&ly sans 
laisser subsister ni cicatrices déformantes, ni rétractk« 
des tégument9| comme cela s'observe à la suite àcA 
scarifications. De plus, Fusage de Furée a felteeii^ 
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d'une façon très favorable les altérations pulmonaires 
concomitantes, ainsi que l'état général des deux 
patientes. 

Accidents des rayons X« 

Le D' Oudîn a exposé la question et affirmé que les 
accidents par suite parfaitement évîtables, dépendent 
des intensités et des tubes, nullement des individus. 

Le D' Foveau de Courmelles, après cette lecture au 
Congrès d'Electrologie de Berne de 1902, trouve, avec 
M. Schilt, M. Oudin sévère pour Tidiosyncrasie ; qu'on 
rappelle résistance électrique, peut-être, mais il est 
certain qu'il y a des résistances individuelles et des 
variabilités dans les accidents et non la régularité an- 
noncée. Ce qui le prouverait en même temps que Tac- 
tion de la plaque d*aluminium, non simplement tenue 
par le patient isolé ou à peu près sur un sol ou parquet 
ciré, mais reliée à une gouttière, à une canalisation 
d*eau, c^est qu'il a vu un malade avoir une dermatite 
pour Om. 25 d'étincelle et ne plus Tavoir avec la plaque 
d'aluminium; quant â la faible durée des séances^ il a 
vu une malade opérée deux fois sans succès de né- 
vralgie guérie par des séances de 4, 5 et 6 minutes 
prises pour la radiographier. Pour la phlyctène, comme 
M. Schiff, il la trouve inutile et a obtenu avec son ra- 
diateur (Institut de France, 24 décembre 1900) des ré- 
sultats qu'il montrera en temps utile au Congrès, et le 
plus souvent sans réaction. La question reste donc 
pendante (E. A. Coldmann, kldiPhitadelphia Médical 
Jotcrnal, 8 mars. 1902\ et voici des accidents de 1902 : 
M. Patrick-Cassidy, huit jours après 45 minutes de 
rayons X pour une distance de l'ampoule de 125"/™ 
des téguments,, une intensité moyenne et une macbine 
statique, a produit un érythème s'accompagnant d'un 
prurit plus intense à gauche, envahissant le tiers in- 
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férieur de rabdomen et le tiers supérieur des deux 
cuisses. Le prurit se changea peu à peu en douleurs 
qu i devinrent tellement intenses que le malade dut non 
seulement cesser Texercice de sa profession mais re- 
courir à la morphine; le repos et le sommeil furent 
rendus complètement impossibles. L^nflammation 
s'accrut, puis des vésicules apparurent dans toute la 
région érythémateuse et trois semaines plus tard il y 
eut une large desquamation. Des applications de poudre 
de stéarate de zinc améliorèrent rapidement tout le côté 
droit et une partie de la région gauche qui guérirent 
complètement, mais il resta au niveau du pli de l'aine 
une région large comme la main d'un rouge intense et 
et qui était le siège de douleurs atroces. Trois mois 
après le début de ces phénomènes la surface commença 
à se recouvrir d'une membrane jaunâtre, très peu ad- 
hérente, que l'on put facilement enlever, mais elle se 
reproduisait aussitôt qu'on l'enlevait et devenait de 
plus en plus adhérente, si bien qu'il fallut la curette 
pour la détacher. Les douleurs devinrent tellement 
atroces, l'état général du malade déclina à tel point que 
toutes les méthodes de traitement ayant échouées, on 
dut recourir à l'ablation au bistouri de tous les tissus 
malades. Au moment de l'opération (six mois après le 
début des accidents) la surface était d'une couleur gris 
foncé avec, par places, des points légèrement rouges : 
il n'y avait aucune sécrétion et aucune odeur. Tout au- 
tour la peau était saine. 

— Des Télangiectasies consécutives à l'action des 
rayons X sont signalées à la Société Império- Royale 
de Médecine de Vienne par M. S. Ehrmann qui pré- 
sente le 28 mai, une jeune fille atteint d'hypertrichose 
du visage, qui a été soumise à l'application des rayons 
de Rœntgen : à la suite de ce traitement, il survint au 
niveau de la joue droite une ulcération, puis, quelque 
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temps après, de petites taches rouges manifestement 
télangiectasiques ; de même M. H . Teleky a observé deu x 
fois des altérations analogues, également consécutives 
à des applications radiothérapiques, et M. Spiegler 
fait observer que ces télangiectasies n'apparaissent 
parfois que plusieurs mois après remploi des rayons X, 

— Il en fut de même pour un employé du musée Grév i n 
qui montrait quotidiennement au public les effets des 
rayons de Rœntgen, sans se douter des troubles pro- 
fonds qui, d'une façon lente mais constante, détermi- 
naient progressivement une altération irrémédiable des 
tissus. La photographie de cette main exécutée par 
M. Félix Meheux, dermatographe aquarelliste, montre 
un épiderme rouge, érithémateux, craquelé, les ongles 
atteints d'onyxis, de la raideur articulaire des doigts 
allant jusqu'à Tankylose. Là ne se localisèrent pas seule- 
ment les désordres, d'autres parties furent atteintes» 
chute des cheveux^ de la barbe, affaiblissement de 
la vue, toutes ces perturbations sévissant du côté droit, 
celui exposé aux vibrations. 

— Des observations récentes tendent à démontrer 
que les altérations produites par les rayons X ne sont 
pas de véritables brûlures, mais résultent d'un trouble 
vasomoteur aboutissant à la contraction des artérioles 
cutanées, et, par suite, à la nécrobiose et à l'ulcération 
de la peau. Ces lésions se montrant toujours fort rebelles , 
M. Huntington en a tenté la cure chirurgicale par le 
procédé suivant: Un homme de trente-cinq ans offrait, 
depuis six mois environ, dans la portion sus-ombili* 
cale du muscle droit de l'abdomen, du côté droit, une 
plaque de dermite grande comme une soucoupe de 
tasse à thé, qui s'était développée à la suite de quelques 
séances de radioscopie. Au centre de la lésion en 
question existait une ulcération ovalaire, de 7 à 8 
centimètres carrés, à bords hyperesthésiques auxquels 
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faisait suite une zone hyperémlque, laquelle était le 
siège de vives démangeaisons. Ayant fait endormir le 
malade, M. Huntîngton extirpa la 2one ulcérée en la 
circonscrivant d'une incision profonde qui intéressait 
tout le pannicule adipeux jusqu'à la gaine du muscle 
droit. Le pannicule étant sclérosé, on le réséqua aune 
certaine distance tout autour de l'incision ; la peau 
ainsi décollée fut ensuite suturée à la gaine du grand 
droit, et on recouvrit l'espace cruentô restant avec des 
greffes de Thiersch. La guérison fut parfaite et s'est 
depuis lors maintenue ; la citracice présente un petit 
point rouge, mais sans tendances à l'ulcération; aU' 
tour d'elle la peau forme une sorte de chéloïde annu- 
laire. 

— Le souffle électro-statique peut guérir également 
ces lésions. 

Rûyoï^s X ^t peintures. 

En étudiant les rayons X, on vient de constater que 
les diverses couleurs à Thuile sont plus ou moins péné' 
trables par eux. Â la suite de cette constatation, on a 
institué des recherches pour déterminer, à l'aide des 
rayons X, de quelles substances étaient composées les 
couleurs des anciens tableaux. En présence de deux ou 
plusieurs couleurs qui ont le même aspect à YceW, de 
préciser quels sont leurs éléments constitutifs, d'après 
leur plus ou moins de pénétrabilité à ces rayons. On 
voit l'utilité de ce nouveau moyen d'expertise. Voici un 
tableau: est-ce un vrai ou un faux Rembrandt. Les 
couleurs employées par Rembrandt et par l'imitateur 
ne sont pas de même nature, et les rayons X montre- 
ront la différence. Ils vont de plus vous permettre de 
retrouver les éléments qui entraient dans la composition 
de ces peintures dont l'éclat, conservé à travers les 
siècles, fait l'étonnement et le désespoir des peintres 
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d'aujourd'hui. Ils apprennent aux peintres quelles sonl, 
parmi les couleurs, celles qui durent et celles qui s'al- 
tèrent. Ils ont aidé déjà à retrouver les signatures de 
quelques chefs-d'œuvre perdues sous des couches de 
couleurs pénétrables à leur action. 



CHAPITRE XV. 



LA PHOTOTHÉRAPIE 



(1) 



La lamiérd rouge. — Analogies entre le radium, les rayons X 
et les ultra-violets. — Actions physiologiques. — Comparai- 
son de divers radiateurs. — Intensités de diverses lumières 
chimiques. Faits pathogéniques et thérapeutiques. 



La lumière rouge. 

La lumière a une action physiologique très nette sur 
la sensibilité normale ou anormale, sur révolution des 
fièvres éruptives qu'elle rend plus rapide et plus béni- 
gne ; la variole (Finsen, 1895 ; A. Cassa, de Turin, lt)02 }, 
la rougeole, la scarlatine ne suppurent ou ne des- 
quament pas (Schoull, La Chatinière, Foveau de 
Courmelles) ; ce sont alors les radiations rouges qui 
agissent, comme encore en l'emploi de pommades 

(1) La partie médicale et personneUe de ce chapitre est la 
communication de l'auteur au deuxième Congrès d'EIectroIogîe 
et de Radiologie Médicale, tenu à Berne (Suisse) du 1" au 6 
septembre 1902. Pour être complet, de nombreuses additions 
des travaux d'autres auteurs et de faits scientifiques ont étà 
faites. 
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rouges <m d'étoffes rooges enveloppant des menxbi» 
ulcérés {Wintemiiz). Le D' Hermann Krukenberg, à 
ïbàpitai de Uebaitz, a trailé de même dix-huit érysi- 
pélateux dont quinze de la face : sept fois Thyperther- 
mie disparut en moins de ying^ quatre heures, et deux 
fois seulement dura six et sept jours. Inversement, 
M. Rumpt de Bonn, préconise les rayons bleus. 

La lumière est donc un puissant agent d'investiga- 
tion et de thérapeutique, en même temps qu'un cha- 
pitre de physique physiologique. Combien complexes 
ces actions de radiations lumineuses si variées elles- 
mêmes, eu dehors des phénomènes visibles, du violet, 
de rindigo, du bleu, du vert, du Jaune, de Forangé, du 
rouge, des actions thermiques de l'invisible infra- 
rouge, du chimisme si puissant du non moins invi- 
sible — pour Tœil, s'entend -^ ultra- violet... Toute 
une thérapeutique s'est basée sur ces effets multiples. 
Quand avec J. Luys, en 1886-87, nous étudiions à 
l'hôpital de la Charité l'effet sédatif du violet sur les 
hypnotisés et réconfortant du rouge ; quand, en 1890, 
je signalai les mêmes ations sur certains nerveux éveil* 
lés (V Hypnotisme)', quand, en 1891, j'en proposai Tap- 
piication, dans les chambres de malades, au moins, 
sous le nom de chromothérapie^ on a souri... Et au- 
jourd'hui, ces idées sont appliquées, banales et cou- 
rantes, les excités sont calmés dans des chambres 
bleues et les déprimés tonifiés en des chambres rouges. 
(Donza, in Revue de thérapie physique^ et Foveau de 
Courmelles, Année électrique 1901). Cette action du 
rouge se retrouverait en la plus grande production des 
mâles de verre à soie (Expériences de Camille Flam- 
marion) faites sur 720 larves et 3 générations (1). J'ai 

(1) Voici les chiffres de l'illustre astronome» ici éminent bio* 
logiste (l'an dernier nons ne citions qae le f«it, notons que le 
spectroscope n'a pas servi) : 
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également, en février 1893, signalé l'action sédative 
des lampes à incandescence en neurologie ; en 1894, 
l'action favorable de l'obscurité pour éviter la suppura- 
tien variûlique ; puis, en 1898, l'action, sur le lupus, 
des rayons X et des efOuves de haute fréquence ; en 
1900, l'action sur les myélites de V héliothérapie artifl- 
oielle (Académie de Médecine et Premier Congrès 
d'Electrologie et de Radiologie Médicales), et fin 1900, 
présenté à ï Institut de France, mon radiateur chi- 
mique (lampe à arc ou & incandescence, avec ou sans 
solution bleue). 

Nous rejetons les termes de photothérapie négative 
et de photothérapie positive, comme impropres, 
attendu que dans les deux sortes d'applications on en- 
lève des radiations, les termes de photothérapie totale. 

Mâles Pemelles 
Yêire incolore et air libre . . 50 p. 100 50 p. 100 

Bleu elfdr • 57 -* 43 •*<• 

Obscurité sous fouille d'étaln. 5B -^ 42 — 

Violet elair 58 — 42 — 

Violet foncé 62 — 38 — 

Obscurité sous carton .... 68 — 87 — 

Bleu foncé 63 — 37 ^ 

Orangé 64 — 36 — 

Rouge foncé 68 — 32 — 

puis, avec une nourriture restreinte': 

Violet foncé 58 - 42 — 

Bleu elair 63 ^ 87 — 

Bleu foncé. , 65 ^ 35 — 

Violet clair 77 — 23 — 

Le rouge aiderait ici la nutrition, car certains statisticiens 
assurent que, après les années de guerre, la natalité des gar- 
çons surpasse de beaucoup celle des filles, ce qu'ils attribuent 
non pas k une loi de la nature destinée à combler les vides, 
mais aux privations, aux misères, aux ruines qui accompa- 
gnent le fléau de la guerre, et, comme conséquence, à une di- 
minution de la richesse de l'alimentation des couples progéni- 
Itnrs. Les pays les plus pauvres paraissent également les plus 
féconds en garçons. 
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calorifique ou chimique sont préférables, termes qui 
pour le D' P.Apéry, de Constantinople, deviendraient 
de V héliothérapie (Foveau de Courmelles, 1898), de 
'photothérapie et de phaxiothérapie en employant suc- 
cessivement toutes les radiations avec une lentille et 
grâce aux foyers différents des radiations selon leurs 
longueurs d'onde et Taberration de sphéricité des mi- 
lieux convergents. M. Jacoby (Société des Naturalistes 
de i^rifrour^), préconise les lampes à incandescence 
avec lumière totale contre le lichen, quelques variétés 
d'eczémas et les angiomes ; il constate aussi une série 
de cas de chancre, d'érysipèles, d'ulcères atoniques, 
d'engelures, de piqûres d'insectes, qui ont été traités par 
lui avec un franc succès par l'application successive 
des trois radiations à l'aide d^une simple lentille ; puis 
par d'autres observateurs: chancre (D' Ritzo); enge- 
lures (D' Bratsano) ; érysipèle (D' Kélaïditis) ; plaies 
atoniques et chancre (D' Pepe) ; urétrites gonorrhél- 
ques, les orchites et orchi-épididymites aiguës et chro- 
niques (D' Minime) : il applique sur la région traitée 
et en la comprimant un morceau de verre f [Le Méde- 
cin, 8 juin 1902), 

Les rayons calorifiques rouges^ — dit le D' Georges 
Gautier (A/as, Montauban, et' Revue Internationale 
d'Electrothérapie)y — grâce à des lampes spéciales, 
de deux ampères avec 110 volts, dirigés sur le périnée 
et la région abdominale inférieure, exercent une bien- 
faisante action sur la rétention de l'urine et l'hypertro- 
phie de la prostate. Les mêmes lampes enveloppées 
d'un globe bleu produisent un amendement des symp- 
tômes douloureux. Le double bénéfice : diminution de 
la rétention d'urine, amendement des douleurs spas- 
modiques, ajouté au relèvement de l'état général des 
malades est obtenu dès la quatrième ou huitième séance* 
Dans trois cas, l'utilisation des rayons Rœntgen, en 
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application isolée et sur le périnée, le malade sur la 
chaise à spéculum, les membres fortement relevés, 
avec un tube mou, s'est montrée aussi très efficace ; 
mais les résultats ont été moins rapides. Les avan- 
tages de la méthode, pour la cure de l'hypertrophie de 
la prostate, sont les suivants : Augmentation de la con- 
tractilité vésicale ; désinfection rapide de la vessie par 
un traitement aseptique ; évacuations plus espacées, 
plus abondantes ; amendement des douleurs à la mic- 
tion. Chez les malades jeunes, c'est un traitement 
digne d'attention, capable d'empêcher l'évolution du 
prostatisme ; chez les malades âgés, c'est une méthode 
palliative, mais d'une incontestable valeur chaque 
fois qu'il n'existe pas d^infections de voisinage ou à 
distance. Des épreuves prolongées sont nécessaires, 
avant d'imposer des conclusions plus fermes, ne pou- 
vant avoir de la pratique d'un année que des impres- 
sions sommaires. 

L'action élective des rayons lumineux, signalée par 
Foveau, pour l'électricité (Institut de France, 18 jan- 
vier 1891); la lumière augmenterait également la force 
musculaire qui serait plus grande qu'en l'obscurité 
(Hofbauer, de Vienne). D'après A. F. A. King, la qui- 
nine qui rend le sang fluorescent détruirait par ce fait 
l'hémotozoaire du paludisme. 

Analogies entre le radium, les rayons X 
et les ultra^yiolets. 

La récente vision par le radium chez les aveugles a 
^été signalée par M. Javal, à l'Académie de Médecine: 
« Le radium, découvert par M. Curie, jouit de la pro- 
priété singulière d'émettre en permanence des rayons 
analogues aux rayons cathodiques et aux rayons de 
Rœntgen. M. Giesel a reconnu qu'un sel de radium. 
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lumineux par lui-même, continue à produire une per- 
ception lumineuse quand, entre le radium et r<]eil, on 
interpose un écran opaque, un écran métallique par 
exemple. La présence du radium se manifeste par une 
lueur qui ^mble remplir tout le champ visuel. La. 
même lueur générale apparaît encore quand on pose 
contre la tempe un verre contenant quelques centi- 
grammes de chlorure de radium. J*ai fait quelques ex- 
périences avec le radium che» les aveugles, elles ont 
permis de constater qu'ils perçoivent ou non la lumière 
émise par ce corps suivant Tétat de leur rétine. Si elle 
est saine, ils ont une sensibilité lumineuse comparable 
^ celle d'un voyant ». 

Les dangers de telles expériences prolongées se- 
raient réels, car les^ radiations du radium sont chi- 
miques, pénétrantes et destructives. Il ne faut donc 
faire -- ce qui suffit en optique — que de très courtes 
expériences. MM.^Giesel, Curie et Becquerel, qui pro- 
menaient dans une poche de gilet, ou plaçaient sur 
leurs bras plus ou moins longtemps, enfermé dans une 
boite de ceUuloïde ou même de métal, un petit mor- 
ceau de radium, ont eu la peau brûlée profondément ; 
les accidents se sont produits à longue échéance (30 à 
40 jours), comme avec les rayons X, attaquant la peau 
et les tissus sous-jacents, creusant, suppurant et lais- 
sant des cicatrices. Ne sait-on pas aussi par des pré- 
sentations de M. Hallopeau (lupus verruqueux guéri 
mais à ulcérations atones datant de six mois), — op- 
posés aux beaux résultats de M. Danlos (radium à 
activité 18.000, de 34 à. 36 heures, a guéri entre un à 
trois mois une série de lupus tuberculeux avec des ci<* 
catrices planes et nettes. Société de Dermatologie, 
3 juillet 1903) -^ que chez certains lupiques, le radium 
essayé a produit des troubles trophiques profonds et 
peu curables ; comme les rayons X, souvent si puis- 



ANAUKKBS SRTaE U RADIUM £85 

saoïts ei si efficaces, le raMliutn est aussi dangereux el 
aassi peu réglable ; ei la durée de guérison n'a pasen- 
oore la certitude des cures de Finsen^ Les dangerS)Sont 
difficilement évitabies : a&kyiose articulaire des doigts^ 
télaagiectasie, dermatiteâ,..* — pour les malades et..* 
les médecins que condamnent les tribunaux — dans 
remploi de ces agents, radium ou rayons X. Même la 
plaque d'aluminium qui, dans une cure de lupus^ en 
1698, évita sur le même malade et avec 40 centimètres 
d'étincelle, le retour d'une dermatite profonde, d'abord 
produite avec 0"» 25 semble» d'après les auteurs» sou- 
Tent impuissante. Rien de semblable n'arrive avec la 
lumière violette, facile à doser et graduer par i'empé^ 
rage, par suite de pénétration connue, et à volonté, 
profonde, piusmicrobicide.»* D'autre part, le proces- 
sus curatif semble différent pour les rayons X à champ 
électrique et les rayons chimiques purs ; on constate 
dans les premiers un tissu blanchâtre, cicatriciel, de 
néoformation» moins esthétique que la transformation 
presque invisible des tissus iupiques irradiés et guéris 
par l'ultra-violet» 

Mais & propos de la vision du radium pour les 
aveugles, ou tout au moins de phénomènes anormaux» 
plus anormaux que ceux de M. Javal --^ et je les lui 
rappelai à l'occasion de sa communication à TAcadé^ 
mie de Médecine — je puis citer des expériences ana^- 
logues antérieures, faites aveo les rayons de Rœntgeû* 
En effet, dès 1888' (communication du 21 mars 189B, 
à l'Institut de France» présentée par le professeur 
Marey), j'étudiai l'action de rayons X sur les aveugles. 
Je plaçai une ampoule de Crookes enveloppée de noir 
dans l'obscurité, et le bruit de l'appareil était toujours 
le même, que l'on produise ou non les rayons de 
Rœntgen, de façon à éviter les illusions d'optique que 
l'audition et l'attente de phénomènes eussent pu pro* 
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duire. Les 240 de l'Institut des Jeunes Aveugles de 
Paris furent ainsi examinés : neuf à lésion périphé- 
rique perçurent une vague sensation de lumière et deux 
eurent une légère secousse. Â Tétat normal^ nous ne 
percevons pas les rayons X, il nous faut un écran fluo- 
rescent ou une plaque sensible. La rétine des neuf 
voyants s'est donc comportée comme celle ci. Ces ex- 
périences étaient faites pour répondre à Edison, qui 
prétendait que tous les aveugles, surtout à la lésion 
centrale, allaient recouvrer la vue par les rayons X, 
Edison s'était trompé. Seuls, les aveugles à lésion pé- 
riphérique, et encore en petit nombre, neuf sur deux 
cent quarante, ont une rétine sensible aux rayons X, 
et peut-être ces rayons ou certaines radiations lumi- 
neuses plus faciles à produire, comme certains bruits 
sont employés avec succès chez certains sourds, ces 
rayons pourraient-ils être essayés, et aussi servir au 
diagnostic de lésion centrale. 

On aurait pu aussi placer une plaque de plomb de- 
vant l'ampoule de jCrookes, mais l'expérience eût été 
ainsi encore plus possible de critiques. On ne suppri- 
mait pas le champ électrique — ce que paraît faire la 
plaque d'aluminium reliée au sol et qui m'a permis, 
dans le cas précité, d'éviter les accidents des rayons X 
(Congrès d'EUctrologie, 1900) — ni les rayons secon- 
daires formées sur les métaux par le choc des rayons X 
(Sagnac), mais il valait mieux et sûrement supprimer 
ces phénomèniBs complexes sur l'organisme qui auraient 
fait croire à une vision inexistante. Il était donc plus 
simple de laisser subsister un bruit uniforme, tout en 
supprimant les rayons eux-mêmes. Peut-être se 
passe-t-il là des phénomènes de fluorescence orga- 
nique, communs aux diverses radiations chimiques et 
que nous constatons chez diverses substances, telle la 
fluorescence par Varc chez le diamant : M. Chaumel 
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a constaté Texiâtence d'un rapport intime entre cette 
propriété et la nature de l'éclat que le diamant mani- 
feste i la lumière artificielle, surtout à la lumière des 
bougies, celle qui fait le mieux ressortir la qualité des 
pierres de premier choix. Les diamants qui projettent 
les feux les plus vifs ne sont pas toujours ceux dont la 
taille est la plus régulière, mais bien ceux qui, exami- 
nés à la lumière violette, se montrent le plus nettement 
fluorescents. Tandis que les diamants non fluorescents, 
frappés par cette lumière, se colorent simplement en 
violet, les pierres les plus éclatantes affectent une fluo- 
rescence notable, d'un bleu clair très lumineux. Ce 
diagnostic est d'autant plus précieux en raison de sa 
facile application, que les diamants, quelle que soit 
leur qualité, offrent tous la même transparence aux 
rayons X. L'action de la lumière violette sur le dia- 
mant jaune, le fait passer pendant un certain temps au 
brun foncé, et permet de distinguer le rubis de Birma- 
nie du coûteux rubis de Siam (1). 

Déjà, en mon Traité de radiographie^ premier en- 
seignement des rayons X, à la Faculté de Médecine de 
Paris, j'avais noté (1896-97) diverses expériences 

(1) Gelft expliquerait que le eoleti à photoephére si ehargée 
d'bydrôgône eftt eneor* le corps le plus riche es rayons ultra* 
Yiolets. D'autre part, M. 0. Gepich en obtient ainsi le spectre* 
Une aiguille à tricoter, un fil de fer, porte-plume, crayon, 
paiUe, etc.» enfin un objet quelconque long et mince, est tenu 
devant un des yeux fixé sur la lune, l'autre étant fermé. Sui- 
vant le diamètre de Tobjet formant Tobstacle et sa distance de 
Tœil il n'y aura pas de lune, ou il y en aura une ou deux. Si 
Tobstade est contre l'œil, on ne voit rien : en le déplaçant un 
peu à gauche, le disque de la lune présenté a les couleurs du 
spectre, ou, du moins, le violet 80 trouvera à gauche et Torangé 
à droite ; l'obstacle placé vers la droite, le violet, au contraire» 
sera à droite et l'orangé à gauche ; si on éloigne l'obstacle, il y 
aura deux lunes avec les susdites couleurs et l'obstacle paraîtra 
étranglé. 
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contradictoires sur la perméabilité de l'œil à ces rayons, 
et les résultats différents des observateurs devaient 
tenir aux intensités employées ou aux altérations pos^ 
mortem ou produits par des projectiles dans les hu- 
meurs des organes de la vision. On conçoit donc qu'il 
existe des rayons invisibles, sauf peut-être à certains 
?^ensitifs spéciaux rares? — pour Toeil normal, l'ex- 
trême ultra- violet, par exemple d'Z/ à V du spectre, 
mais agissant, agissant soit avec des propriétés dissem- 
blables de l'ensemble du spectre chimique (Hk V) ou 
n'ayant qu^une partie des propriétés de ces raies? 
Même le rouge influence les papiers et plaques à bro- 
Diure direct (lumière Foucaut) qui exigent le vert pour 
leur développement. D'après le D' G. Le Bon, une 
épaisseur d'air, en couche de peu de centimètres, ab- 
sorberait très facilement les ultra-violets. Ces rayons 
déchargent un corps électrisé positivement plus rapide- 
ment qu'un corps de fluide inverse. Dawson Turner) ; 
en serait-il de même si un écran métallique mis à la 
terre entourait l'appareil. Le prof. Everett se demande 
si le sel gemme, perméable aux ondes de grande lon- 
gueur le serait aux petites? L'hydrogène pur se laisse, 
comme le vide parfait, traverser par les rayons ultra 
violets (Schumann). Dans une caisse, en plein soleil, 
on a pu photographier im vase en faïence. Les diverses 
lumières ont donc d'étroites parentés. 

Actions physiologiques. 

La lumière peut agir encore sur le reste de Torga- 
nisme par des modes particuliers que nous allons 
étudier et dont les accidents des rayons X, les guéri- 
sons, les érythèmes ou les brûlures produites au soleil 
pa r réflexion sur la neige ou la glace ou directement 
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(Krukenberg, de Liegnîtz), lors de la soudare élec- 
trique des métaux... nous donnent déjà une idée. 

Le D' G. Barbenzi a signalé Tinfluence de Tappareil 
de Finsen, sur la spécificité, et mon radiateur timide- 
ment essayé, parce que tous les procédés curatifs 
avaient été épuisés, dans un cas de vertiges oculaires 
et de douleurs sourdes dans Tœil^ a fait cesser les dou- 
leurs et produit l'amélioration de la vision. Cette action 
calmante, sédative de la lumière, est connue même 
pour les lampes à incandescence (1893), et la médecine 
nerveuse et mentale Tutilise ; mais diriger la lumière 
chimique la plus sédative sur les territoires célébraux 
excités — et la pénétration a bien lieu, je Tai démon- 
tré — donnerait encore de meilleurs résultats. Cepen- 
dant si Ton réfléchit aux cas d'anesthésie produite par 
la lumière chimique et pouvant aller jusqu'à permettre 
sans douleur l'avulsion dentaire (D^ Â. V. Minine, de 
St-Pétersbourg ; — haute fréquence, 1893, D^» Oudin 
et Cruet, et 1901, Régnier et Didsbury, de Paris), on 
ne doit plus s'étonner de cette action sédative. Pour 
ma part, j'ai toujours constaté l'insensibilité de la gen- 
cive et des dents après la compression, pour traite- 
ment lupique, de la lèvre sus-jacente ; on peut heurter 
violemment les dents sans produire de douleur (Soceeïe 
d'Odontolgie^ 6 mai 1902) ; des dents mobiles se sont 
ainsi et aussi consolidées. Dans un cas de lupus de la 
joue gauche, chez une petite fille de sept ans, atteinte 
de la coqueluche, la séance de rayons chimiques arrê- 
tait absolument les quintes de toux, même pour un cer- 
tain temps après la séance ; il y a donc là une action 
antispasmodique. Un cas tenace de névralgie faciale 
a aussi cédé, et le D' Churchod, de Bàle, m'écrivait 
avoir vu, en un Institut photothérapique de Berlin, 
un trijumeau gauche, supra et infra orbital, chez un 
homme de 60 ans, opéré deux fois sans succès et guéri 

17 



r 

I 



i90 L^ÀKNAB ÉLBCTRIQlItt 

rapidement par la lumière ; j'ai, en 1899, eu le même 
succès, avec les rayons X (3 séances de 15 minu|;es|, 
pour une branche du maxillaire opérée deux fois sans 
f^iîccès, en 1884 et 1886, et la guérison s*est maintenue 
depuis. D'autre part, le peigne en aluminium que, 
dc}ïuis 1898 [Retnede Rolytechnique Médicale^ février 
18u:3, Congrès de Médeoine de Rome^ 18B4), ja pr^ôïe 
pour la franklinisation ou maratisation des neurasthé- 
iii(iacs> est celui qui donne le plus d'effluves pbotogé- 
iiiriues avec la machine électro-statique, et jsoa aetion 
rn t uiante est due certainement en partie à cette produe- 
tion chimique lumineuse. 

D'autre part, la lumière est mierobieide et transfer- 
mairice au premier chef, et son champ tb^apeutique 
s'étend de plus en plus. 

L'action bactéricide de la lumière est iadéniable. 
Llrradiation solaire ou électrique a été faite avec suc- 
eèï^ par Downes et Blunt, dès 1877, puis Oucbner, 
Arloing, Nocard, Roux, Strauss, Duclaux, Gaillard, 
Hoope, Geisler, Pausini, Downesj Blount, Chenaie- 
lowski, lanowski, Finsen, Foveau de Courmolles,.., 
et le peuple qui d'instinct expose au soleil ses linges 
f^ouiïlés le démontre: lumière et ozotiQ vea| de Iront 
on l'atmosphère comme en maintes productions élec- 
tî'îfjuos. L'atmosphère des hauteurs n'est pas souillé, 
lit lumière s^y étale et s'y réfléchit et Togona y ^t 
abondant (belles recherches du D' Maurice de Tbîôrry 
an sommet du Mont-Blano). Lra lumière qui jaijlit aux 
plots des lignes de tramway produit de l'ozane» \a lu- 
mière bleue de lampes à incandescence donna> au D' 
Ivayer, de belles destructions de bactéries, rg^dia- 
tiouî^ bleues, violettes, ultra-violettes, ont l'action bac- 
ti'^tîi'itle maximum. MM. H. Becquerel et Gurje o^t 
iiK^niré que les radiations émises p^^r un ^pp^i^r^M à 
radium (rayons de Becquerel n^ foi»ment pas un tout 
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homogène, mais qu'elles se divisent, comme pour les 
autres PQUfeea lumineuses, en deux groupes i celles 
qui passent facilement à travers les milieux qu'elles 
Iravepsent et d'autres qui ne possèdent cette propriété 
qu'à, un t»ès faible degré. Il existe donc (Revue ^çien- 
fijègue) une similitude au point de vue des propriétés 
physiques entre les radiations solaires et les rayons de 
Becquerel. Dès lots, il était permis de se demander gi 
les deiix groupes de radiations de Becquerel, comme 
ceux du soleil, se différenciaient par leurs propriétés 
bactéricides. Oe point vient d'être résolu par E. Asch- 
kinaa et W. Oaspari. Les expériences faites dans ce 
but par ees auteurs et relatées dans le numéro de no- 
vembre 1901 éesAnnakn dep Phtfsik, démontrent (jue 
les rayo»s de Becquerel possèdent des propriétés bac- 
léf ieides très prononcées et qu^elles appartiennent au 
deuxièpie groupe de radiations, c'est-à-dire à celles 
qui sent facilement absorbées par les milieux (Qu'elles 
traversent. Ces rsi-yôns se rapprochent donc des radia- 
tions solaires, non seulement par leurs propriétés phy- 
siques, mais aussi par leur action sur les niicrporga- 
nismesf. 

Ces phénomènes paraissent souvent de nature 
éleotroly tique» Pour les rayons X et leurs brûlures, on 
l'a écrit, mais bû se basant sur deux faits, ce qui est 
peu. Au point de vue des courants continus, l'Allemand 
Smimow, opérant réleotrolyse dans un tube en Z7 a 
constaté raotipn bactéricide du pôle positif, et Tlno- 
cuité à rinoeulation des liquidés diphtériques ainsi 
traités. En traitant photothérapiquement à distance 
des malades, et enfonçant des aiguilles ei; platine, j'ai 
pu, à diverses reprises, constater un faible courant au 
galvanomètre à miroir. 
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Comparaison de divers radiateurs. 

Voilà pour la partie plutôt physiologique des actions 
lumineuses, pénétrons maintenant dans le champ des 
applications curatives. Bien qu'ayant déjà, en de pré- 
cédents Congrès, adressé des travaux et des mémoires 
8ur la photothérapie, ce qui me permet actuellement 
de n'apporter ici que mes derniers résultats, ajoutant 
que ïAssociation Française pour ^Avancement des 
sciences a bien voulu subventionner, en 19Q2, mes re- 
cherches sur la lumière. Longtemps Finsen a été le seul 
détenteur d'une méthode photothérapique, dérivée des 
travaux de Le Catts, Lecomte, Fienus, Tschimhaassen, 
Langenbeck, Mehl, Thayer et Lahmann (1), puissante 
et efficace, quoique longue et dispendieuse, puisque 
exigeant 80 ampères^ des infirmiers pour comprimer, 
un local spécial et très grand, des frais d'achat et de 
canalisation hydraulique et électrique considérables, 
de:â séances d'une heure et quart... Une nouvelle phase 
photothérapique s'ouvrit avec mes communications à 
l'Institut de France, du 34 décembre 1900, et présen- 
tation d'appareil, avec M. Trouvé, sur la lampe à in- 
candescence à charbon spécial et solution bleue, et 
seuU à l'Académie de Médecine de Belgique du 29 dé- 
cembre suivant, sur l'arc voltaîque (5 ampères, 10, 15, 
30 ou 45 minutes au plus, le malade s'appliquant lui- 
même...), entre miroirs argentés avec quartz filtrants 
pour la transmission des rayons chimiques agissants, 
lacétylène {Annales de médecine et de chirurgie in- 
fantiles, 15 février, et Société des gens de science, 
18 février 1901, et Année Electrique de 1900). La So- 

(l) Hérodote, Pline rÂncien, Oribate, avaient signalé aossi 
r^Gtien bienfaisante du soleil et môme la meilleure cautérisa- 
tioD par une boule de cristal en recevant les rayons (Pline). 
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ciété française de dermatologie consacra, le 2 mai 1901, 
ma priorité. Il est curieux, en passant, de noter que 
c'est à partir de mes travaux qu'on put simplifier l'ap- 
pareil de Finsen laissé tel pendant sept ans ! 

J'avais utilisé plusieurs principes nouveaux : rap- 
prochement du malade de la source lumineuse, con- 
centration focale, réflexion et enveloppement (qui 
augmente la durée des charbons et la production des 
rayons violets) de celle-ci, qui furent imités ensuite, 
en tout ou partie. 

La première simplification apparaissant (description 
du 4 mars 1901), après mon radiateur, fut une lampe à 
arc voltaïque à l'air libre, sans miroirs et simplement 
pourvue d'une circulation d'eau froide et de quartz fil- 
trants; la consommation qui devait être de 10 à 15 
ampères fut de 20 à 25, et la lumière aveuglante de 
l'appareil est très pénible pour l'opérateur et l'infirmier. 
On prétend que la position angulaire des charbons 
creuse le négatif, et empêche la dispersion des rayons. 
On aurait récemment utilisé, avec succès, le courant à 
arc alternatif, en empêchant la dispersion des rayons 
par l'adjonction derrière cet arc d'un disque en terre 
réfractaire (terre de pipe et oxyde de magnésium). 

L'incorporation de substances aux charbons de l'arc 
pour en augmenter la puissance est ancienne; j'ai 
essayé, sans succès jusqu'ici, les substances fluores- 
centes, il y a peut-être lieu de produire certaines 
combinaisons chimiques de préférence à d'autres ; 
Kjeldssen a essayé à Copenhague les électrodes mer- 
curiques. Depuis, Bang, élève de Finsen, qui fut de- 
puis imité en France, fit une lampe à électrodes enfer. 

Voici d'ailleurs des extraits de ses publications en la 
Deutsche Wochenschrift traduits par moi-même (sep- 
tembre 1901 et février 1902) : 

t L'auteur fait connaître qu'il a réussi à construire 
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upe telle lampe en ^a servant comme électrodes de 
métaux ayant les propriétés spectrgiles voulues^ le fey, 
par exemple, dont le spectre est bien connu pour être 
riche en ces rayons désirés ; et cela a été rendu possible 
en refroidissant les électrodes par Tew, soit en les 
faisant creuses et les faisp,nt traverser par un courant 
d'eau, soiteii employapt des lampes plus grandes etpp 
les plaçant dans Teau contenue d^,as un Yp.sQ construit 
ad hoc. Par ce moyen simple, on obtient une luiîxière 
ayant des propriétés inattendues. Tandis qu'avec des 
électrodes de charbon, la plus gr^jidç p^trtie do la 
lumière vient des pointes incandescentes des chs-rbonis, 
spécialement du cratère du charbon positif, l'arrange- 
ment en question donne un réej are de lumière, de 
même que c'est prei^que exclusiveîuent l'arc formé 
entre les électrodes qui émet des radiations. Li'eftet du 
refroidissement est aussi, non seulement de prévenir la 
fusion des électrodes, niai^ aussi de réduire beaucoup 
la formation du cratère ; l'énergie développé^ de ce fait 
passe dans l'arc, et ce sont des rayons de l%ve qui sont 
produits bien plutôt que des rayons des électrodes. Le 
pouvoir bactéricide de ces rayons est tel qu'il n'a ja- 
mais été réalisé jusqu'ici. Tandis que la lan^pe i arc 
ordinaire de 25 ampères et 55 volts, à une distance de 66 
centimètres et dans les conditions les plus fayorable^, 
tue le staphylococcus pyogenes p.ureus en 4 minutes et 
demie, ce dernier est tué par lalampedécritp,avec des é- 
lectrodes de fer, une même puissance de courant et dans 
les mêmes conditions, en un peu moins 4e 4 secondes, 
ce qui montre un pouvoir b?Lctérieide de soixante fois 
celui de la lumière à arc habituelle. De semblables ré- 
sultats sont montrés en ce qui concerne les effets irri- 
tantp sur la peau de ces rayons froids. Une radi^-tion 
de cinq minutes, à un mètre de distance de la lampe, 
o^t suffisante pour produire un érythème d'origine lu- 



COMPARAISON DE PITS^S RADIATEURS S!Û6 

mineuse, bien marqué, et s'ét^nti^nt sup 1^ visage en- 
tier: il dure plusieurs jours, , . ?), 

(( . . . Les avg.ntages et les limites de la dî{e lumière, 
lorsqu*il s'agit çiu înoins dqs électrodes de fer, sqpt in- 
diqués par le fait qu'elle dpm^e plus de rayons ultra- 
violets que de rayoï^s visiblçs. ^n concordance avec le 
pouvoir bactéricide çt irritant dQ la peau des rayons 
ultra-violets, une lampe çn fer d^ ?5 ampères tue le 
stâphylpcocçus pypgenes aureus, cm culture snperfi- 
cielle, en à peu près autant de secondes, que la lampe 
à arc en charbon emploie, sous les mênaes conditions^ 
de minutes, 0tla lumièrç d'une semblable lampe çn fçr 
est capable d§ provoquer, en quelques minutes et aune 
distance d'un naètre, un erytbème Inmineux delà peau 
du visage. 

« IJne autre particularité dçs rayons ultraviolets 
consiste en ce que ces rayons peuvent être facilement 
absorbés et qu'il n'y a que peu dq substances, par ex- 
emple le quartz et l'eau qui les laissent plus facilement 
passer. Rien qu'une plaque de verr§ de quelques milli- 
mètres d'épaisseur peut protéger assez îongtenips la 
peau contre l'action de fa lumière de fer» Les gxpé- 
rienceis de Strebel et Freund ont démontré que les 
rayons ultra-violets sont, plus facilement encore, 
absorbés par la peau. Les expériences spectrographi- 
quçs de Freund, aussi bien que le fait qu'ils produi- 
sent très faclleinént une inflammation de la peau, avec 
dilatation des cellules, établissent qu'ils pénètrent la 
peau jusqu'à une certaine profondeur, mais la plus 
grande partie des rayons ultra-viplets, et parmi eux, 
ceuiç qui sont les plus réfanglbles, ne pénètrent dans 
la peau qu'à des fractions d'un millimètre. Peut-être 
faut-il même attribuer leur puissante action sur l'épi- 
derme au fait que ces rayons y sont absorbés en si grand 
nombrp et transformés en d'autres énergies. En ce qui 
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concerne la lumière de fer à 25 ampères, à travers ane 
parcelle de peau, d'une épaisseur d*un millimètre prise 
i^ut la poitrine d'un garçon d'environ 12 ans, et placée 
entre deux plaques de quartz, cette lumière met ap- 
proximativement trois fois autant de temps pour noircir 
le papier photographique au chlorure d'argent, que 
n*en mettrait une lampe àarc au charbon de25 ampères. 
Mais à mesure qu'on amincit la parcelle de peau, l'ac- 
tian de la lumière de fer se rapproche de celle de la 
lumière de charbon, l'action des rayons provenant des 
deux genres de foyers est à peu près égale lorsque la 
parccJIede peau (coupe microtomiquede la peau gelée) 
a une épaisseur de 0.1 millimètre. La différence entre 
le pouvoir de pénétration est plus grande encore lors- 
que l'on compare la lumière concentrée d'une lampe à 
arc au charbon, telle qu'elle est employée dans les ap- 
pareils Finsen, et la lumière non concentrée d'une 
lampe à arc enfer, semblable à celle de la petite lampe 
k main construite par moi. En comparant les deux 
espèces de lumière quant à leur puissance, comme je 
1 ai fait dans ma première et provisoire communication, 
on peut induire en erreur parce que la différence n'est 
ji'd.H seulement quantitative, mais qu'elle est également 
qualitative. Dans cette comparaison, il faut également 
tenir compte de ce que, quoique les séances avec les 
appareils de Finsen durent cinq quarts d'heure, leur 
réaction lumineuse complète apparaît déjà après un 
temps beaucoup plus court. 

(c On est donc autorisé à croire que les deux sortes 
de lumière auront des indications absolument diverses. 
Tandis que l'emploi de ma lampe, d'après la méthode 
la plus simple et la moins coûteuse, produit une 
forte réaction cutanée et a un effet bactéricide 
superficiel, les appareils Finsen conservent leur 
suprématie entière à l'égard des maladies dont le siège 
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est plus profond^ telle que le lupus vulgaire, auquel 
cas la lumière de fer provenant d'un foyer aussi fort 
que Test ma lampe à main de 8 ampères, doit être 
déconseillé ». 

Tous les résultats publiés ( Kattenbracher de Spandau, 
Curchod, de Bâle ; Strebel, de Munich sont trop récents 
pour être probants. Bang, certainement très compétent, 
délimite clairement les applications purement superfi- 
cielles de la lampe à électrodes de fer. 

La lampe employée à Thôpital Saint-Louis suppri- 
mait reau,touten copiant les électrodes de Bang^puis 
mon enveloppement de lumière, mais consommait 
énormément : 25 à 30 ampères; il y a évidemment 
économie considérable à se servir d'eau et ne consom- 
mer que 5 ampères. Certains malades se plaignaient 
de sensation de chaleur, et il apparaît qu'on y a dû 
prendre des éry thèmes calorifiques pour des phlyctènes 
chimiques et ainsi transformer une médication, abso- 
lument indolore autrement. 

L'appareil, en outre, qui précédemment aveuglait 
l'opérateur comme un des systèmes précédents cité, a 
aussi, disons-nous, enveloppé la lumière ; il peut servir 
à 3 ou 4 malades ce qui est le cas de notre premier ra- 
diateur tronc-cônique servant à 2 malades ou de notre 
concentrateur sphérique décrit au Congrès de l'Asso- 
ciation Française pour l'Avancement des Sciences, à 
Ajaccio, en 1901, et qui peut servir à 4 malades. Ces 
appareils multiples ne peuvent servir qu'à l'hôpital ou 
à la clinique, les malades aimant généralement être 
soignés seuls. Dans les diverses lampes à arc de fer ex- 
posées à ce Congrès, la compression n'est pas toujours 
possible, surtout pendant les longues séances souvent 
nécessaires. D'autre part, à l'Exposition annuelle de la 
Société Française de Physique d'avril 1902 où figurè- 
reat los divers systèmes, sauf la lampe sans eau bien 
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qu*annoncée au programmé, on put consialar que <jlëux 
d'entre eux, étaient une simple lampe â projection, 
misiis contre laquelle il est impossible au malade de 
s'appuyer, dans les cas où la compression est uèoes- 
saire, étant donné qu'ils se fixent au platond et oscil- 
lent dans tous les sens ; ces à{)parèiis ne sont d*ailleurs 
pas entrés dans la pratiqué. Il en a été dé même du 
condensateur rehterçàtéiir dei^ effluves statiques ou de 
l'ampoule négative du tube de Gessler du D^ S. t/educ, 
riches en rayons chimiques et cependant impuissants 
sur les malades |D' Le Ëayoïi, Prof. Ch, Colombo), 
Lé professeur Colombo à essayé sûr trbls cas, avec 
compression et des séances quotidiennes de SO minutés 
répétées 65, IfQ et 33 fois ; aucun résultât : ce qui infirme 
lés laits de labçratoiré de MW. Lediic èl Strebél. On 
voit ainsi qiie là. clihiquë et le laboratoire se complè- 
tent, mais que Tobîservàtîoh des malades, souvent si 
différente de i*expérîmèhlàtiori învïti'ô, doit avoir le 
dernier mot. Les appareils i*ussés et àiitirichiehs des 
D*^ Mihiné et Kaiser sont dès plus ëithples, riiàîs le 
dernier surtout exigé des lampes spéciales que iious fié 
trouvons pas en mtice; Je ctbiâ, en biitre, ëii râJsoh 
de mes expériences péi^sonneliès, Tare supérieur — le 
verre bleu ordinaire étaiit presque âlissi aphôtôgéiiî- 
que que le rouge. Jô puis donc, cofaitiié F*Iiiëéil, fnbîi 
appareil en étant directement déf Ivêi et àVâtit été d*àil- 
leurs la première simpliflcàlioii après déS âhtiêés dé 
recherches de tous, déclarer qué j'ai bbtèhU jtt^ù'iôl 
les inôllleurs résultats, J*èii dbniiërâi les pfèûVés lès 
plus éclatantes pai* des éitatiôhs autorisées et pâï les 
photogravures jbihtès à cette cohimunlcàlloii. 

Mou tadiateut chimique — je lé rappelle sôttiiiiai- 
remeut — se ébmpose eïclusiveuiônt de charbons for- 
mant l'ai^c et arrivant au ioyet d'Un mîf bir patâbbliqtié 
avec conceuttateut tronc éôniqîié, ou mieui, éé qui 
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diminue de beaucoup le patcoûrs des rayons lumi- 
neux, d^iin miroir concave réfléchissant la lumière, en 
avant des quartz filtrants et entre lesquels, comme 
tout autour de l'àppareili citoule de l'eau froide. Des 
itou^ d'alt laissent échapper les gaz de la combustion, 
et huile lumière ne frappe désagt'éablement Toeil de 
Topérâteiir; Le regretté ingénieur Gustave Trouvé qui 
avait imaginé d'ulilisef ^ comme Archimôde, le foyer 
miroir parabolique pour éclairer ses fontaines lumi- 
neuses et qui voulait n'appliquer ainsi que la chaleur 
à l'arthtitisme se décida avec peine (voir Année Elec- 
trique, 1901, p. 374) — ne trouvant que peu nombreux 
les lupiques comparés aux rhumatisants et névral- 
giques — à construire les premiers appareils à incan- 
descenôej depuis encore trèi^ heureusement modifiés 
par moi, pour un meilleur Rendement de l'arc et un 
facile maniement des plus commodes (modèle Noé). 
L'appareil non btevetô d'ailleurs est dans le domaine 
public, des plus faciles à manier et appliquer. Cinq 
ampères, sous 110 volts — ce voltage qui est celui des 
secteuts d'éclairage n^a nul avantage économique à 
être diminué par des résistances, et au contraire il est 
très utile à l'efficacité curative, nVt-on pas démontré 
ici que môme dans les applications électriques cou- 
rantes, le voltage devenait un élément aussi, sinon 
plus Important que l'ampérage? — sont très suffisants 
pour agir et produire des phlyctènes, ce qui n'est pas 
toUjoui»s indispensable ainsi qu'on l'enseignait avant 
moi et que j'ai démontré le contraire. Je crois môme 
que s'il y a ui^gehce soit que le malade ne puisse faire 
qu'un séjoui* limité à Thôpital ou chet le praticien, la 
phlyotène est uh obstacle, car pour mol elle forme une 
sorte de vernis isolant empochant ensuite la pénétra- 
tion profonde des rayons. Il me parait également dé- 
montré que pour les lupus érythémateux, si résistants, 
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on augmenterait leur perméabilité à la lumière chi- 
; mique en scacriflant avant Tapplication des rayons 

violets. 
^ J'ai pu, des malades de province étant soignés à Vbà- 

f pilai Saint* Louis, et bien entendu désireux d'y rester 

le moins possible^ les faire soigner au « Grand Fin- 
sen i>, à 70 ou 80 ampères, au premier appareil surve- 
nu aprè^ le mien à 20 à 25 ampères, et à mon radiateur 
à 5 ou 8 ampères, et cependant produire avec ce der- 
nier, sur le même malade, une phlyctène plus intense, 
ce qui prouve évidemment une chose, la plus parfaite 
utilisrition de la lumière. 

La compression n'est pas non plus indispensable, et 
là démontrent les cures de tuberculose pulmonaire que 
je communiquai à l'Académie de Médecine de Belgi- 
que, ïe 26 octobre 1901, à l'Institut de France, à TAca- 
démie de Médecine de Paris, à la Société de Biologie, 
les 11 , 1 â et 16 novembre 1901 , etconfirmés par le D^ G. 
Kayser» de Vienne (Autriche), en février 1902, avec 
ses lampes à verre bleu spécial; sans préjudice des 
lupus intra-nasaux, intra-auriculaires, voire ménin- 
gés, traités par moi sans compression. La lumière 
bleue, pour M. Kayser, traverserait la peau et irait 
atteindre, dans la profondeur des tissus, le bacille de 
la tuberculose. On a obtenu des épreuves photogra- 
phiques à travers un corps humain. Les rayons bleus 
passaient tout comme les rayons X. L'auteur se sert 
d une lampe électrique à arc, dont les rayons sont con- 
centrés par un objectif creux et plein d*un bain de mé- 
thylène qui colore la lumière en bleu. En trente mi- 
nutes d'exposition à cette lumière, on tue le bacille de 
la tuberculose et on peut donc la guérir. Quelques cas 
arrivés à une période avancée de consomption ont été 
rapidement améliorés. On a constaté aussi l'effet ânes- 
thésique des rayons bleus bien séparés des rayons rou- 
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ges (Voir traduction Foveau de Courmelles, inRevue de 
Tlierapie Physique. Rome, 15 juillet 1902). L'arc se gra- 
due par les rhéostats en dérivation appropriés, par la 
grosseur des charbons et leur éloignement. Il est bon 
d'avoir un petit arc et des charbons rapprochés; sans 
même regarder par rœilleton bleu ad hoc qui permet de 
voir récartement , Tampèremètre, dûment consulté, Tab- 
sence de tout bruit, chant, sifflement de Tare, rensei- 
gnent sur cet éloignement des charbons^ mais Toeille- 
ton sert à s'assurer si les charbons sont bien au foyer 
à leur arc, la partie lumineuse apparaît alors dans Taxe 
de la tige réglante du modèle Noé. Le positif s'usant 
plus vite, on peut le prendre d'un millimètre de dia- 
mètre supérieur au charbon négatif. Sans que cet ap- 
pareil ait le moindre secret de fonctionnement, il im- 
porte cependant de ne pas le confier à un aide quel- 
conque sinon, il en est de la photothérapie comme de 
toutes les méthodes et de tous les appareils — et cela 
explique maints insuccès des agents physiques dans 
les hôpitaux, alors qu'ils réussissent en clientèle — 
les résultats sont négatifs, et des auteurs hâtifs ou de 
parti-pris s'empressent alors de nier l'excellence de 
nouvelles méthodes. Ainsi, ne surveille-t-on pas le 
malade, même s'il s'est appuyé fortement à l'appareil 
pour anémier la région traitée, il glisse et c'est le voi- 
sinage qui reçoit l'insolation voltaîque> l'action ainsi 
morcelée en deux régions ne donnera pas les résultats 
attendus ; s'il s'agit d'une action à distance, ce sera 
pis encore, le malade pouvant encore plus facilement 
se déplacer. On confie généralement à des infirmiers, 
incompétents et non dévoués, ces traitements, de là, 
des résultats variables et souvent nuls. Aussi en per- 
mettant au malade de s'appuyer lui-même, lui, le 
principal intéressé, mon radiateur réalisait, par ce 
fait seul, un réel progrès pour les cas où la compres- 
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sîon est indiquée: si Ton songe que dàiis l'appareil âe 
Finsen, Taide applique le compresseur sur le patient 
et appuie latéralemeniy on se rend compte combien 
forcément est inégalo Une telle pressioti prolongée cinq 
quarts d'heure% 

Intensités chimiques. — t^àlU pâthd0€lii()Uëâ 
èi tKêt^àpéUtiqUês. 

En cômpai^atit la sensibilité photogénique de di- 
verses luiniéfe^ avec tlti même pabîeî*, PoVêân de 
Côutmellô^ a troiivê que râi*e réfléchi et coôOeïitrê 
avait Tâction maiimum (fnsiiiut, gl juillet, et Afots, 
août 1902) ; que, d'atiti'ô pàH, les phénôméilës théra- 
peutiques lie dêpétidaient pas ioujôbys du podVôir 
phôtôgèûiquê, que le côîidensateur statique oil la ca^ 
thode du tube dé Gessleî', très photogénique^, étaient 
înactifs, que l'étincelle de hôbînè de Rtihiiikoi*ft entte 
tiges d'àlumibium par le dispositif spécial de GrllstavêJ 
Le Bon était moins photogénique et moins thêi»àpeu- 
tiqué que l'arc voltaïqué à charbons. La lumîèi'e a in- 
candescence avec verre bleu interposé, tfès peu actl- 
Dîque, est cependant curât! Vë : êrythèffie et action 
profonde (Mîiiiné, Kaysëï, Fovèàu, RidhèLM-ChlU- 
vain) agissant sur les poùinons, les îhflàmmâtlonS ôU 
suppuratîpns osseuses ètdentaii'eS,py6i*i*héeS,doUnaîlt 
Tanesthésie.,. 

Quoi qu'il en soît, lé radiateur PdVéaU auquel ont 
été soumis 167 nàâlades de là sàllç Câiiènave, à l'hô- 
pital Saint-Louis, ont été tous àtiiéliorès ou guéris { 
c'est lé premier et lé plus ancien appareil simplifiant 
Finsen, et, vu lés récidives fréquentes des glandes, 
chéloïdes, tuberculoses et dermatoses, 'c*est le seUl qui, 
ayant subi TépreUvô du tempS, puisse affltmet ses tè- 
sultâts. CeUx-cî n'ont sUbi huilé dômpatâisôn, car les 
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divers appareils postérieurs, biëii qtiè fôùCîtionùànt 
tous à rhôpital Saint-Louis, siège dé la Société de 
Dermatologie, qui avait mis la photothêrapîé à Tordre 
du jour de sa séance annuelle dii 1^' mai 1902, n'ont 
osé ou pu motitrer d^ cures îdejàtiquès. D*àtitf6 J)âH, 
à l'Exposition du Congres à*Ëiëctrôlôgië de Betne, 
Tauteur a pu, sans contradiction, dèmôfeltei*, eii pré- 
sence des autres inventeurs où de leurs f ëptésetitàiits 
et des appareils, 4^e le premier radiateur répotidait 
encore seul à tous les cas et à toutes leâ itidicatiotiiâ 
(voir Hecue de ThéPàpie physique, V^ et IS novembre, 
1'' décembre 19Ô*2), 
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JURISPRUDEHCE ÉLECTRIQUE 

Constructeurs électriciens et lignes de tramways électriques. 
— PermiBalons de voirie et poie df fils élettrî^u^Sj -s Lampes 
Nemst. — Jurisprudence téléphonique. — Médecins et 
rayons X en justice. — Législation des indiistries électriques 
en Angleterre. 

Conduotèurs électriciens et Itghëà 
de tramways élëctriquèSt 

ïrîbutiâl de là Sëltié, présidence dô M. LâUJ'étit, 
audiôtôe du 23 juin 1902. 

Lëâ consti*u(;tëuf9 électriciens qui sfe sotit engagés 
éiivers uiië société de Chemins de fer à là foui'nitute et 
à là poâé de câbler d'alituentatleti ^out ligne électrique 
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aérienne et souterraine, ainsi que des appareils d'irne 
ligne à contact superficiel et qui ne se sont dirigés ni de 
Tinstallation de la voie, ni de celle de lusine protec- 
trice d'électricité, ni de la fourniture des voitures, ne 
peuvent être considérés comme s*étant engagés à garan- 
tir un résultat déterminé et le fonctionnement normal de 
Texploitation en général. Ils sont tenus seulement à 
fournir un matériel et des appareils conformes aux 
états annexés au contrat. Les acceptations de traites 
données par la Société sans aucune réserve ni récla- 
mation relatives à la qualité des appareils fournis, lors 
des renouvellements successifs qu'elle a sollicités, cons- 
tituent une reconnaissance formelle de dette (Vedo- 
velli et Priesley c. Société des Chemins de fer du Bois 
de Boulogne)... Déclare la Compagnie des Chemins 
de fer du Bois de Boulogne mal fondée en ses deman- 
des, fins et conclusion; Ten déboute; la condamne à 
payer à Vedovelli et Priestley les sommes de 222,379 
francs 95, pour solde de travaux et fournitures, 25,345 
francs 80 et 5,729 fr. 25, pour travaux de réparation et 
entretien, le tout avec intérêts de droit ; la condamne 
en outre aux dépens. 

Permissions de Voirie pour pose 
de Fils électriques. 

Nevers avait accordé la traversée de toutes les places 
et rues dépendant de la voirie urbaine, attendu que les 
permissions de voirie ne peuvent être retirées qu'autant 
qu'il est démontré que Texercice de la permiss^ion est 
devenu inconciliable avec la conservation du domaine 
public, la sécurité des habitants ou la salubrité géné- 
rale, mais que ces permissions ne peuvent être retirées 
dans rintérêt financier des communes ou des sociétés 
concessionnaires ; malgré la prétention que Tautori- 
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sation donnée par le Maire de Nevers de poser des fils 
électriques dans toutes les rues et places de la ville ne 
peut être aucunement assimilée à une permission de 
voirie proprement dite, qui doit s'entendre d'une auto- 
risation accordée à un particulier et dans son seul 
intérêt; que cette autorisation a le caractère d'une 
concession d'une partie du domaine public, les conces- 
sions de cette nature étant toujours précaires et révo- 
cables;... la Compagnie Électrique a eu raison contre 
la Ville. 

La Lampe Nernst. 

Le Bureau des Brevets allemand a pris une impor- 
tante décision ayant trait au brevet de la lampe Nernst, 
dont l'invalidité a été proclamée. En annonçant son 
intention d'en appeler de cette décision au 'Tribunal 
de l'Empire, 1' « Allgemeine Electricitàts Gesell- 
schaft», à laquelle appartiennent ces brevets, déclare 
que la lampe Nernst est protégée par 14 brevets, dont 
un seul est maintenant supposé être sans valeur. 
Celui-ci, fait remarquer la Compagnie, se rapporte 
uniquement à une invention ayant pour objet réchauf- 
fement préliminaire de la substance réfractaire éclai- 
rante, et la décision du Bureau des Brevets n'affecte 
nullement la fabrication de la lampe. D'autre part, 
établit le Financial Times, qui nous fournit les élé- 
ments de cette notule, M. Boehm, chimiste, qui a été 
le promoteur de cette opposition, afSirme que le brevet 
frappé de nullité est le vrai brevet de Nernst, lequel 
avait jusqu'ici empêché d'autres personnes de faire un 
progrès quelconque, par suite du monopole exercé 
concernant les moyens de chauffer la matière servant 
d'illuminant. — E. D. 
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Juplsppudeiiee téléphoaique. 

1,6 Iribupa,! dv}l de Berlin s^ récemm^iit J^géun cas 
très iptéressiamt, qui pourrait faoilemCTi s^ reproduire 
partout ailleurs où l'usage du téiépbon^ a pris une 
grande ^i^teusiou. Vpici la qu^stign : Qui 4oi| supporter 
les conséquehoes commerci^^le? d'unç erreur qui s'est 
produit^ daus uue couversatiQU téléphonique? 

Un nôgociî^nt, prétQn4ap( savoir été, mftl compris par 
son correspondant auquel il avait fait une comm^^de, 
exigeait une forte indemnité de T Administration, en 
aUéguant qu'il avait subi des dommages par ce fait. 
Le tribunal a rejeté sa demande d'indemnité en décla- 
ranl qu'en gépéral les oonséqueaces des epffiuri de 
traosmiailion iéléphûnique devaient ètro aupp^ft^s 
par ealui qui a été le premier à demandai, par iQ t^té- 
plione, à entrer en relations d'affaires avec une wtfe 
partie. O^est la théorie déjà admise en Allema^Q P§ur 
ce qui concerne les erreurs qui se produisent danii la 
transmission télégraphique. -^^ (L^ElettriQUàf) 

nédeçin» çt H^y^ni» X ç» Justice* 

On connaît le Jugement du 9 mars 1801 eité par 
nous lan dernier (Tribunal civil de la Seine), reproduit 
In Semaine Médiealê (13 mars 1901). Le tribunal, 
mnlf/ré les e^ôpeptê, s^est déclaré compétent sur la 
mauvaise installation de la patiente, le rapprochement 
de 1 nrnpoulO) le temps de pose, la répétition trop 
rnpproohée des poses, Templpi eu non de raaoh{nes 
statiques et de rinterposition de Taluminium. Le 
médenin y est traité (^oomme un industriel d^un ordre 
particulier, responsable non seulement de sa faute 
légère, mais, d'après les principes généraux du droit, 
do tout fait causant à autrui un préjudice... u. Heureu- 
sement que la lumière violette domine en radiothérapie. 
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État arriéré de Pindustriê électrique 
en Angleterre* 

Dans un discours, qu'eii ^^ qualité da président de 
la section électrique de la Chambre de Çommei<oe de 
Londres, M. R. Percy Sellon adressait à, ses collègues 
demiôrement, il attribue ^ Iq législation h retard 
qu'éprouvent en Grande- Bretagne Uk $eiene$ et les 
appUeaiionë électriques ; lois sur les tramways et sur 
réolairage électrique. Tel a été Peffet d'obstruetiea sur 
les entreprises privées de la législation que le capital 
engagé dans les installations d^usines centrales en 
Grande-Bretagne n'atteint pas un cinquiàme de oelui 
de ^Allemagne et un dixième de eelui des États-Unis. 
Dans les places fortes de rindustria britannique, 
comme Manchester et Glasgow, les industriels ont 
récemment passé des ordres importants aux construc- 
teurs étrangers de matériel électrique. Sur une puis- 
sance totale de 298.000 chevaux en machines à vapeur 
et 200.000 kilowatts en dynamos génératrices actuel- 
lement en service pour les besoins d'éclairage et de 
traction en Angleterre, les maisons américaines ou 
allemandes ont placé 73.000 chevaux vapeur et 
71.000 kilowatts en dynamos. Dans l'esprit de 
M. Sellon, nous sommes à l'aurore d'une période de 
développement qui constitue une nouvelle situation. 
Les découvertes et les progrès technicjues de ces der- 
nières années ont rendu commercialement possible la 
distribution économique de l'énergie électrique sur 
d'immenses étendues s'élevant à plusieurs centaines 
de milliers de kilomètres carrés. Des projets de distri- 
bution de l'énergie électrique, comparables en gran- . 
deur et ei; importance à ceux qui ont été réalisas au 
Niagara, ^ Bheinfelden, à Genève et en Silésie, ont 
reçu l'approbation du Parlement pour des centres 
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industriels tels que le Lancashire, Durham, South 
Wales, the Midland et North London. On n'est plus 
tenu maintenant d'engendrer le courant électrique au 
centre ou sur les confins des villes populeuses, mais 
l'usine génératrice peut s'installer à la bouche de la 
mine où le combustible, les terrains et la main-d'œuvre 
sont à meilleur marché, où la fumée et les poussières 
ne créent pas d'ennui au voisinage, et où la production 
sur une grande échelle permettra d'en abaisser le prix 
de vente pour l'usage du plus grand nombre possible 
de consommateurs. Mais, pour favoriser cette transfor- 
mation, il importe de modifier la législation. Au cours 
de son discours, M. Sellon fait incidemment remarquer 
que dans l'ordre des inventions en électricité, l'Angle- 
terre est tombée derrière les autres nations. Dans la 
première moitié du dix-neuvième siècle, l'ère des 
recherches et des découvertes relatives au télégraphe, 
à la télégraphie sous-marine et à la dynamo, les inven- 
teurs britanniques, tels que Davy, Faraday, Wheat- 
stone. Kelvin et d'autres encore, étaient au premier 
rang ; mais aux inventeurs étrangers est due la presque 
totalité des développements de la seconde moitié du 
siècle, le téléphone a Bell, Edison et Elisha Gray aux 
États-Unis ; la distribution par courants alternatifs à 
Gaulard, Zipernowsky et Blathy ; la traction électrique 
à Field, Edison, Daft, Bentley et Knight, Sprague et 
d'autres; le télautographe à Elisha Gray et Poster . 
Ritchie ; la distribution par courants polyphasés ren- 
dant possible la transmission de l'énergie à de grandes 
distances à Ferraris, Tesla, Dolivo-Dobrowolsky et 
Brown ; la télégraphie à grande vitesse à Pollak-Virag ; 
la télégraphie hertzienne à Marconi. Est-ce une simple 
coïncidence, s'écrie-t-il, que les découvertes électriques 
en Angleterre déclinent avec la naissance de la légis- 
lation qui entravait l'industrie? — E. D. {Revue 
pratique de V Électricité.) 
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CHAPITRE XVII. 



NÉCROLOGIE 

Cornu. — Solignac. — Trouvé. 



Cornu. 



M. Cornu était né en 1841. En 1860, il entra à 
rËcole Polytechnique, d*où il sortit deux ans après 
comme élève ingénieur des Mines. Mais il abandonna 
de bonne heure le service actif des Mines pour entrer 
dans le corps enseignant de l'Ecole Polytechnique. 
Dès 1871, à rage de trente ans, il fut nommé profes- 
seur de physique dans cette grande École. Son ensei- 
gnement fut tout de suite très goûté des élèves; il 
inaugurait un mode nouveau d'exposition de la phy- 
sique, et en particulier de la thermodynamique. 
D'ailleurs, comme membre du Conseil de perfection- 
nement, il exerça, pendant plusieurs années, une 
grande influence sur l'évolution de l'École Polytech- 
nique. En 1878, il fut nommé membre de l'Académie 
des Sciences. En 1886, il entra au Bureau des Longi- 
tudes, et on trouvera dans l'Annuaire de ce Bureau 
une série de notices que le public a beaucoup appré- 
ciées. M. Cornu était membre de la Société Royale 
de Londres, des Académies de Turin, Rome, Vienne, 
Saint-Pétersbourg, de celles de Suède, de Belgique, 
de Boston. Il fut président de la Société française de 
Physique, et de la Société Astronomique de France. 
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Il était membre du Conseil de TObservatoire de Paris, 
où il remplissait les fonctions de secrétaire, et du 
Conseil de rObsQrv^itpire de Nice. Récemment, quand 
il fallut, au Congrès de Physique, choisir un président 
pour recevoir dignement nos hôtes en 1900, c'est à lui 
que tout naturellement tous ont 3ongé. Nul n'aurait 
présidé avec pl\|s 4*f^llof i|4 ^§ 0&l)^^ où nous avions 
convié tant d'illustres savants étrangers. — H. Poin- 
CARÉ. (U Éclairage Électrique, 29 avril 1902.) 

Ses travaux en optiques sont considérables, souvent 
confinent à rÉlectricité ; il a étudié à plusieurs reprises 
la polarisation magnétique et, tout récemment encore, 
il a fait faire à cette partie de la science un progrès 
signq.!^. C'était ^u moment où le phépopaène dq ^^ipan 
ye^^\\ 4'être 4ècpwvert. Tout le monde crqypLit que Jps 
raies spectr^^les ^\ eii jparticulier la raie D se décompo- 
sa-ient e» ijn triplet, m premier, 11 vit cjq'il y savait 
(\W^\XÇï qomposante^, ^t qu^ le soi-disant trîpfet était 
un qua4rvipî?i. îl fi|*est occupé longtemps djj la syn- 
elironi3^.tioq ^l§ctrique des horloges. Le prpblème 
sembla facile, n^ais, en réalité, il exige ))içn des con- 
naîss^pçes diverses ; î^ preuve, c'est que les nombreux 
principes introduits par M. Cornu et qui appoitolept 
une isplutiojx cpmplèt0 e| défljiitive, ne furent pas con^- 
pris du premier coup. Les derniers annuaires du 
Bureau des Lofigitudes çontieniient une isétie d^^tudes 
cons|,çj:^ par M. Cornu au^ njacl^i^çs dynamo- 
électriques, tant ^ courant continu qu'Ji courant alter- 
natif pu triphasé: les nottces destinées au grand public, 
înais qui contieunent une foule d'aperçus intéressants 
pour )e;8 savants eux-ruêmes, seront prochainement 
réugiiôs en volume. IJ est peu de don][aines en phys}<][ue 
où ij p'^il reculé l(Bs bornas de la précision, pu ii ne 
pous ait laissé quelque p^tjt modèle d*uue perfection 
aohqYéB. 
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Louis SoUgnfiç. 

Lquîs Solignac est décédé subitement à l'Age de 
44 ans, le 23 juin 190?, dai^s son cabinet de travail, au 
moment où il ^'occupait de nouvelles créations. « On 
peut dire, dit M. E. Sartiaux, que cette mort est la 
conséquence d'une vie toute de travail et de surme- 
nage, contre laquelle êés meilleurs amis l'avaient mis 
en g^rde à diverses reprises, sans résulfa-t d'ailleurs. 
Spîigp9.c a, été de \oul temps un chercheur et un inven- 
teur ; s^ modestie et son honnêteté l'ont empêché de 
profltey personnellement de ses inventions ; il est un 
de ceux qui sont partis sans laisser la plus modeste 
fortune à 1^ compagne de sa vie, alors qu'il aurait pu 
maintes fois recueillir légitimement le profit de ses 
travaux. » 

D'abord, collaborp^teur de Jablockofî, {1 entreprit, 
dans le laboratoire de ce dernier, de nombjreuses re- 
cherches sur les bougies él€}çtriques, les piles, etc. 
Mftis sqn activité ne se trouvant pas suffisamment 
occupée dans ce milieu, il créa, vers 1880, un atelier 
de constructipn et d'études qu'il installa rue St-Maur, 
à Paris, C'pst dans cet atelier qu'il fit de nombreuse^^ 
expériences sur les lampes ^ arc, et notamment les 
premiers essais de la lampe à àyc k vase cIqs ; une de 
ses expériences les plus originales fut celle faite aven 
l^ lampe à ar© dite « à verre » basée sur le ramollisse- 
nient du verre p^-r H chaleur de Tare (1882). Il s'occupa 
ensuite d'install3<tions de machines pour la productiop 
de rèiectrîcitè pour Téclaîra^e. C'est à lui tjn'on doit 
l'installation complète de l'éclairage électrique du 
Nouveau Cjrque, y créant la piste mobile avec de 
nombreuses applications de l'électricité aux décors, 
aux: accessoires des représentations. En 1888, Solignac 
entre à la Compagnie Parisienne de Taîr comprimé 
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comme ingénieur chargé spécialement de Tinstallation 
du secteur, puis réorganisa maintes usines, dirigeant 
des fabrications de lampes, des transmissions de force. . . 
Il fut, deux années, président de TÂssociation amicale 
des Ingénieurs Électriciens, qu'il avait contribué à 
fonder. 

Gustave Trouvé. 

Gustave Trouvé, ingénieur électricien, chevalier de 
la Légion d'honneur, est décédé à Paris, le 27 juillet, 
à l'âge de soixante-trois ans. Ses obsèques ont eu lieu 
le 31 juillet à La Haye-Descartes (Indre-et-Loire), où 
le corps a été transporté. Électricien de la première 
. heure, en même temps que doué d'une grande ingé- 
niosité, Gustave Trouvé a été un des inventeurs les 
plus féconds et les plus originaux de la période actuelle. 
Ses inventions sont toutes, d'ailleurs, marquées au 
coin de la pratique, et plusieurs d'entre elles, après 
avoir été simplement l'objet de la curiosité, reprendront 
sans doute par la suite un aspect vraiment utilitaire. 
On peut citer parmi ces travaux originaux les lampes 
électriques à incandescence destinées à Texploration 
du corps des êtres vivants et à la recherche des projec- 
tiles; des appareils intéressants pour la pêche par 
l'électricité; des fontaines lumineuses avec ou sans 
eau; des lampes électriques de modèles très variés 
pour la visite des galeries de mines. Gustave Trouvé 
était un de ces inventeurs rares qui exécutent de leurs 
propres mains ce qu'ils conçoivent; c'était un mécani- 
cien habile, en même temps qu'un inventeur ingénieux 
et un ingénieur plein de ressources. Ancien élève de 
l'École nationale d'Angers (promotion 1854-1857), il 
s'adonna de bonne heure à la science, notamment à la 
science électrique et à la petite mécanique scientifique, 
où il excella. Il fut lauréat de l'Académie des Sciences 
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et de la Société d* Encouragement pour l'industrie 
nationale, qui admirent de lui un nombre considérable 
de communications presque toutes appuyées d'expé- 
riences intéressantes. Gustave Trouvé est mort à 63 ans, 
sans avoir achevé son œuvre ; d'ailleurs, aucun inven- 
teur n'accomplit jamais la sienne, parce que l'inven- 
teur, si malheureux soit-il, cherche toujours. Tout 
dernièrement, il avait tourné son esprit vers la direc- 
tion des ballons! Il tenait la solution I il était sûr du 
résultat ! Avec quelle passion, avec quelle conviction 
ardente il en parlait! Cet ensemble de découvertes 
attestait chez Gustave Trouvé des aptitudes scienti- 
fiques remarquables jointes à une aimable imagination. 
Comme homme, il avait su conquérir l'estime et la 
sympathie de ses collègues par lesquels il sera sincère- 
ment regretté. (Voit Actualité Médicale, 15 Dec. 1902.) 
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fer "' ' 
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employé sans crainte. 

DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
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24, RUE DE CHARONNE 
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El. HARAN 
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APPAREILS ET CORSETS ORTHOPÉDIQUES 
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RADIOGRAPHIE - HAUTE FRÉQUENCE 
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PLAQUES ET PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES 

A. LUMIÈRE & SES FILS 

Capital V 3.00Ô.300 

Usines a Tapeur: m St-Ylctor. cours eambetta. Rue St-Haorlce et Rne des Toorneiies 

Li YOX nMO NPLi AlJSIR 

Flaps sÈclies au Gélatino-fironiQre d'argeot t an CUoro-Broniiire f argeot 

Spéciales pou r la RADIO GRAPHIE 

I^A-T^IBR A.U CITRATE D'A-RGENT 
PAPIER BRILLANT ET PAPIER MAT 

an Gélatino-Bromure d'argent 

PfîOTOOOSES LUniÈHE. HÊVÉLATEUlî eoijcentré 
Prodatls purs comprtmia pour les divers usages pbotograpMqats 

CIWÉIMATOGRAPHEI 
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TABL.EIS El'r BÎIREIAUX FÉREX 

à éléyation facultative et .automatique 




L'QMjedelaTABLE 
FÉRETprocore au en- 
fants OM team correcte 



BUREAU GENRE AMÉRICAIN 



L'élératiOB (iicaltati?e permet 
de le fixer i sa taille et d'en 

SSS sr a&* "rer '^L^ '-'"- '«""' "• 

A. FÉRET, rue Etienne-Marcel, 16| PARIS — Album envoyé franco 

Coaltap Saponiné Le BEUF 

DÉSINFECTANT. CICATRISANT, ADMIS DANS LES HOPITAUX DE LA VILLE DE PARIS 

Très efficace dans les cas de Plaies, Cancers, LBncoBRHÉss, 
Suites de GouchbSi^ ^c, et dans les Maladies deg Enfants, 
(Anqinbs couENNÈu^fes, STOMATITES, Dartres, etc.)« Ses qualités 
assainissantes et émmojniques le rendent d'autant plus incompa- 
rable dans rQTQIENS DE LA TOILETTE o[u'il n'est ni irritant 
ni vénéneux (tava}/9 des nourrissons, soins de la chevelure, 
de la bouche, etc,). 

Dépôts dans les principales pharmacies 

se nm les mutatloi», tien spécifier : coaltar saponiné le beuf 
PLAQUES, PELLICULES ET PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES 

J. JOUGLA 

Plaques spéciales pour la RADIOGRAPHIE 

MÉDAILLE D'OR, PARIS — EXPOSITION DE 1900 



PJLRIS, 4L^, Rue de RItoII 

Ci-devant 8, Avenue Victoria 



NOUVBLLXS USINES A aOllWILàLàE (SBINK) 
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CAPSULES DARTOIS 

A la Créosote vraie du Hêtre redis- 
tillée et titrée, dosées à 5 centigrammes. 
PILULES DE 

QUASSINE FREMINT 

Dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe, 

SALICOL DUSAULE 

Désinfectant Hygiénique sans substances toxiques. 

NÉVRASTHÉNIE 

Gouttes concentrées de Polyglycérpphosr 
phate dé Soude, Potasse et Magnésie. 

SOLUTION DE 

Glycépophosphate de Chaux 

Titrée à 0.50 centigrammes par cuillerée à soupe, 
eRASULÉ DE 

Glycérophosphate de Chaux 

&RANULÉ DE ^ 
POLYGLYCÊROPHOSPHATE 

A base de Chaux, Soude, Fer, Magnésie. 

GOUDRON FREYSSINGE 

Liqueur normale concentrée de Goudron pour pré- 
parer instantanément Veau de Goudron du Codex, 

SODIARSINE FREYSSINGE 

Granules solubles de Méthylarsi- 
nate de Soude à 1 centigramme, 

HÊNARSINE FREYSSINGE 

Granules solubles de Méthglarsi' 
nate de fer à 1 centigramme , 

QUINARSINE FREYSSINGE 

Granules solubles de Méthglarsi^ 
nate de Quinine à 1 centigramme: 
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MANUFACTURE DE BALAIS ÉLECTRIQUES 

DE TOUS SYSTÈMES 

L. BOUDREAUX 

{| 8, Rue Hautefeuille, PARIS, Vie 

Adresse Télégraphique : LTBOUDREAnX-PABIR 

Spiciallit de Balais MMii en " papier métalliode " (Ddpose) 

Métil ipédal laminé à deux ou trois centièmes de nillimètres d'épaisseur 
Brevetés en tous pays 






II 



Système GAUD (Brevetés en toos piy^) 







-A.VJLNTAa-H» r»RINOir»AXJX . ,; 

Contact intime entre les Balais et le Conducteur du {| 
Courant, Pression normale des Balais sur le Collecteur i 
assurant le minimum de frottement, Position inya- 
riable des Balais sur le Collecteur pendant toute la 
durée des Balais. 

BALAIS EN CHARBON SPÉC Un POUR PO RTE-BALAIS '* SUPRA " 
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS D'ELECTRICITE 
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RADIOGRAPHIE, R ADIOSCOPIE, tLECTROTH£RAPIE 

. MACHINES SXAXlQtlEIll 

G«DstriKti«ii nboste à ptote tui moltiples, C»urwie onique et liu fii 

GHABSn PORTE-AMPOnLE à PORTE-ÉCRAN 

à DIAPHRAOHB-IRIS aveo IHDIGATBUR D'IIIGIDEMGB 

pour la Radioscopie et la Radiographie. , 

SPINTERMÊTReS 
petfr la meture du pouvoir de pénétration des rayonê X. 

Lie DRAUIaX^ Cotvsxrugteur 

67. boutevard »MitpaniasM (VI* arr.) PARIS 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE 



DBS 



TÉLÉGRAPHES & TÉLÉPHONES 

SANS FIL 

Société civile 

SIÈGE SOCIAL A PARIS i 2i, Place de la Madeleine 

CONSEIL DE DIRECTION 

Président du Conseil de Direction : Victor POPP, Ingénieur- 
électricien, Concessionnaire des Secteurs électriques de ia 
Ville de Paris; 

Membres : Le Commandant SAIVTELLI, Capitaine de frégate, 
Ghevali<*r de la Légion d^Hoimeur, ancien Commandant de 
La Touraine, inspecteur de la Compagnie Transatlantique; 

PIGEONNEAU. Jurisconsulte, Administrateur' Délégtié. 

Comité technique et scientifique : 
M. Le Docteur BRANLT, Chevalier de la Légion d'houneurt 
professeur & l'Institut Catholique, président. 



BIOSCOPE DU DOCTEUR C0LL0N6UES 

Détermination m&tbémâtbique de 1& S&nté^ par 
rétât bjTométvique du corps 

DERIW0800 PIE BI 08C0PIQUE 

D' COLLONGUES, le Doyen des Médecins de Vichy 
D' SANTELLI, disciple, à Vichy 
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ÇN VOYAGE OU A LA GAMPAQNE | 

Faire soi-même instantanément son 

EAU ALCALINE GAZEUSE 

j^vec quelques 

COMPRIMÉS 
^¥J<5HY-ÉTAT 



il 






2 francs le flacon de iOO comprimés 
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RADIOGRAPHIE, RADIOSCOPIE 

CONSTRCCTION DE 
TUBES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR LES SCIfilVCBS 

Gaston SEGUY, Ing^-Conseil 

40, Rue Deniert-Rochereau, PARIS 
Appareils garantis, ooiitrôlé» et vérifia» 

MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1860 
MAISOIV AIaTKRGKAX FRÈRKS 

VICTOR GHABAUD, Successeur 

- PARIS, 53, rue Monsienr-lè-P rinGe, 53, PARIS 

. FABRIQUE FRANÇAISE le TUBES PRODUCTEURS de RATORS X 

I TUBES COLLARDEÂtt (déposés) ' TUBES COLLARDEAU.CHiBfttfO (tléposés) 

TUBES VILLARO (déposés) - TUBES BUGOET-CHABAUD A ANTJCATHODE REFROIDIE 

OSn)0-régulaUur VILLARD (breveté) 

Interrupteurs à mercure de M. Villard (brevetés) 

Pour courants continus et courants alternatift 

BiiTOl wir dttiiânde dn eaUlogiM tpéelAl 
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BREVETS D'UVVBVnOIV — FRAIVCE ~ ÉTRAIVCIBR 

Marques - Modèles • Dessins - Procès en contrefaçon 

CASALONGA, INSÉNIEUR-CONSEIL, 15. RBirdes Halles 

Propriétaire- Directeur du Journal 

LA GHRONIQUE INDUSTRIELLE, 25 fr. par an 

et du PHATICIEN INDUSTRIEL 

Journal par demandes et réponses, FRANCE 6 />., ÉTRANGER 7 fr. 

E. DUGRETET* 

CONSTRUCTEUR-ELECTRICIBN 
7o, Rue Olaude-Uernaircl, a PAR.IS 



BRANDS PRIX AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

PARIS 1889 — ANVERS 1894 — BRUXELLES 1897 — PARIS 1900 



TÉLÉGRAPHIE SANS FIL 

Appareils POPOFF-DUCRETET, adoptés pour les grandes 
distances. — HA DIÔTL LÉPHONE. — Appareils de démons- 
tration pour les ciours et les Conférences. — Sotice i^ur T.S.F., 
prix 2 Ir. — Guide pratique de T. S. /•'.. [rix 3 ir. 

TÉLÉPHONE HAUT-PARLEUR 

Système R. GAILLARD, remplaçant les porte-voix et les 
transmetteurs d'ordres; type 1902, R.G. & E. D. 



RAYONS X 

du D' P' RŒNTGEN 

Matériels complets, 
puissants et per- 
lectionnés - Sotice 
avec technique^ I fSO 

NiCHUIESDTwilSHDRST 

et accessoires 

WâTTMÈTRE indus- 
triel universel de 
MM. BLONDELet 
LAB OUR. 

Galvanomètres 

enregistreurs 
CABIIVBTS DE PDYSli^iJlj; 



HAUTE FRÉQUENCE 

Appareils de TESLA 

Résonateur OUDIN 

modèle puissant de 

E. DUGRETET 

Notice, I tr. 50 

CoDlODiteur - Disloocteur 

automatique 4® 
M. CH. FÉRY pour la 
charge des accu- 
mulateurs. 

APPAREILS DE MESURES 
ÉUCTRIQUES 

PTROMÈTRIS INDUSTRIELS 
CO.tlft*t.£TS - CATALOGUES ET NOTICES 




HELLER, COUDRAY & €*• 

CONSTRUCTIOIIS POUR L'ÉCLAIRAGE 

Kt la Xranamiaaion de l*S«aerffie KleotriQue 

PARIS — 18, Cité Trévise , 18 — PARIS 

Smulm CoMiûemmiottBwdrmm mtJMp€mitairmm pour laWrmmem^m 



Instruments de Mesures, ete. 

Kzposition Uoirerselle de 1901 
HORS CONCOURS. WEWBRE DU JURY 

Société par Actions 

V0I(3T $ fîAEf fNElî 
Appareils Électriques 

pour basse et haute tension, etc. 

Exposition Unirerselle de 1900 
2 MÉDAILLES D'OR 



SIEMENS f lîEIlES $ (^ 

Charbons Éleetrlque» 

IxpositioiiUriTenelledelHO 
GR AN D P BI» 

Société par Actions 

SIEMENS^ ^ALSKE 

pour les Umpes à IneandeseeiM 

CT LES COMPTEURS D'EJkl! 

IxpositioD ïïoiTerselle de 1900 
13 GRANDS PRIX 



Dynamos et Moteurs, Lampes à Ineandeseenee, Lampes à Are* 
Accumulateurs, Téléphones et Sonneries, Fils, CAbles et Luatrerle* 
Appareils de Chauffage* 

Pour ce qui concerne les Appareils médicaux, Accumulateurs, 
petits Moteurs, etc., prière de s'adresser h la Société pour la 
fabrication d'Appareils Electriques, Heller, Coudray et Gie, 
18, rue de Trévlse, Paris. 

Injections directes et sans seringues 

AMPOIIL.ES s£lS<mi£RAPI^UES 

de CHEYR ETIN t L EIWATTE 

AMPOULES 8ÉROTHÉRAPIQUE8 

contenant 50, 100, 200, 300, 500, 1000 c. cubes 

5ÉRUM PHYSIOLOGIQUE 

Hémon^hagies, Maladies infectieuses 

Anorexie grave 

Sidération post-traumatique 

ou p ost-opérat oire 

5ÉRUM5 ADDITIONNÉS 

Bicarbonate de Soude : 

Coma diabétique. 
Benzoate de Caféine : 

AsystoUe, 
Chlorure de Calcium : 

Affections Cardiaques. 
Gélatio^e : 

^Hémorrhagies, Anévrismes. 
Glycéroplibsphate de Soude : 

Atonie nerveuse. 
Cacodylate de Soude : 

Nutr ition ralentie. 

AMPOULES SÉROTHÉRAPIQUES 

BREVETÉES S. G. D. O. 

de GHEVRETIN & LENATTE 

Pharmaciens de 1 " Classe - Foornisseors des hôpitaux de Piris 
24. RUE DE CAUMARTIN. PARIS - (T liPHONI 846-56 




\ 



S^ 



3fô 

/li)i)(iaiFe Ciïil et IWilitEaiFe 

le la Ulecine et le la Flamacie françaises 

4* année 

Cet Annuaire qui contient les noms et adresses 
des Docteurs, Pharmaciens, Sages-femmes, Den- 
tistes de Paris, France et Colonies, est établi 
d'après les listes fournies pan la Préfecture de 
chaque Département et avec des documents 
officiels. 

Un volun^e grand în-8° relié 

(800 pages environ) 
PRIX: « FRANCS 

. — > e c — • 
MAISON DE VENTE : 

59. Ru6 de Châteaudim. PARIS. IX^ 
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L ANNÉE ÉLECTRIQUE 





NOUVELLES MACHINES 
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AUTEUR DU : 

Précis d*Électriciié 
Médicale , technique 
opératoire en quelques 
lignes. 

Delà Thérapeutique 
et la Médecine mo- 
derne^ nouvelles [théo- 
ries : critiques des an- 
ciens principes. 

De la Sublime er- 
reur de Duchenne, 
complément explicatif 
du précédent Caia/o^ae 
14, œuvre faisant ex- 
ception en ce genre, gratuit. 

STATIQUES 



Roulement à billes pour grande et petite vitesses, visant par- 
ticulièrement les applications aux rayons X et de la haute fré- 
quence. Plateaux de 0"55 de diamètre. Montage et démontage 
faciles. Luxe de construction'inusité, rappelant les autres produc- 
tions de la Maison. 8 plateaux 128^fr. Toutesfpuissances. 
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l'année électrique 










I Transformateurs â grand rendement | 



« 



ÉTINCELLE DE QUANTITÉ 




OROPIQUET» Constructeur 

BRETEITÊ 

à COFtJBlE (Somme) 
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Ateliers île ConstrnctioD de latfiriel Scientiliiiiie 

Ch. XOÉ 

Officier dC Académie 

Hors Concours Exposition de CHICAGO 1898 

PARIS, Rue BerthoUet^ 8 

MATÉRIELS COMPLETS ST PERFECTIOMÉS 

POUR RADIOGRAPHIE et RADIOTHÉRAPIE 

GtNÉRATEURS UNIPOLAIRES D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE 

de Ch. NOÉ, Breveté s. g. d. g. 

Tul>es«soiides Brevetés m. g. éi. q. 

pour ENDODIASeOpiE INTH^NE 

COnamS de haute FRÉOIDEHCE et HÂDTE TENSION 

Courants sinusudaux — Vibrothérapie, etc. 



TRAITEMENT RATIONNEL 

DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE 



PRIX MODÉRÉS 



Sanatorium de Meung-sur-Loire 

(LOIRET) 



DoeUur Léop LERICHE, Directeur 



